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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

American Tobacco 


Brand 

Tar 

mg/cig 

Nicotine 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Carlton KFHP.... 

.< 03 

< 0.05 

< 0.5 

Carlton KFSP. 

.1.1+0.1 

0.13+0.01 

2 -0+0.1 

Carlton KFMSP. 

.0.6+0.1 

0.09+0.01 

13 ±0.1 

Carlton 100’s 100FHP...... 

...0.8+0.1 

0.11 ±0.01 

Ll±0.1 

Carlton 100’s 100FMHP. 

.0.7+0.1 

0 .10+0.01 

0.9+0.1 

Carlton 100’s 100FSP. 

.33 + 0.1 

033 ±0.01 

4.4+0.2 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.4.4+0.2 

0.42+0.01 

63 ±03 

Carlton 120’s 120FSP... 

.5.9+0.2 

0-57+0.01 

5,0 ±0.2 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.6.1+0.2 

0.60±0.02 

5.1 ±0.2 

Herbert Tareyton KNFSP. 

.25.0+03 

137+0.03 

17.8+03 

Lucky Strike RNFSP. 

.243+0.4 

130 ±0.02 

17.0 + 0.4 

Lucky Strike KFHP. 

..11.7+0.2 

0 .88+0.02 

12.6 ±03 

Lucky Strike KFSP. 

.1L7+02 

0.87 ±0.02 

12.4 ±0.4 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

.12.0+0.2 

0.96 ±0.02 

123 ±03 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP.................. 

.11.6+03 

0.92 ±0.02 

123+03 

Lucky Strike Lights KFSP... 

.8.1+0.2 

0.65+0.01 

9.9 ±03 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

.9.2+0.2 

0.75+0.02 

103 ±03 

Malibu 100’s 10QFSP. 

.12.0+03 

0.96 ±0.04 

12.9 ±03 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

.113+0.2 

0.94 ±0.02 

11.7 ±0.4 

Malibu Light’s 100’s 100FSP. 

.8.7 ±0.2 

0.75 ±0.02 

10.0 ±03 

Pall Mall KNFSP. 

.23.7+0.4 

134+0.02 

16.1+03 

Pan Mall 25 ’5 KNFSP. 

.23.6 ±03 

134 ±0.03 

16.2+0.4 

Pall MaU 100’s 100FSP. 

.16.7+0.4 

L24+0.02 

16.8103 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP. 

.16.2+0.9 

1.10 ±0.04 

12.0 ±1.0 

PaU MaU Light 100’s 100FSP. 

.10.4+03 

0.83 ±0.02 

12.0 ±0.4 

FaU MaU Light 100’s Low Tar 100FMSP. 

.133+03 

1.06 ±0.02 

12.9+03 

PaU MaU Red KFSP. 

.133+03 

1.02 ±0.02 

12.9 ±03 

PaU Man Red 100FSP. 

.13.6+03 

1.04 ±0.02 

14.0 + 03 

Silva Thins Filters 100FHP. 

.103+03 

0.87+0.02 

11.1 + 03 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

.113+03 

0.97±0.02 

1L4±03 


.11.6+03 

0.94+0.02 

102+03 

Silva Thins Menthol 100FMSP... 

.12.1 + 03 

1.01 ±0.02 

10.4 ±03 

TaU 120s 120FSP. 

.19.9+0.4 

134 ±0.04 

20.7 ±0.6 

TaU 120s 120FMSP. 

.173+0.4 

134+0.03 

17.6 ±0.6 

Tareyton KFSP.... 

.133+03 

0.95 ±0.02 

153+03 

Tareyton 100’s 100FSP... 

.133+03 

0.97+0.02 

162+0.4 


.5.1+03 

0.42 ±0.02 

5.7 ±03 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

.8.6+03 

0.71 ±0.02 

9.2+03 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 









































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

Belair KFMSP. 

.10.4+0.2 

0.82 ±0.02 

9.8 ±0.2 

Belair 100’s 100FMSP. 

.8.6+Oil 

0.66+0.02 

92+0.4 

Capri 100FHP. 

.8.8+0.2 

0.76+0.02 

62 ±02 

Capri 100FMHP.. 

.8.8+02 

0.71 ±0.01 

53+0.2 

Eli Cutter KFSP. 

.16.1+02 

1.10+0.03 

15.4 ±02 

Eli Cutter Lights KFSP. 

. . 12.1 + 03 

0.93+0.02 

13.4+03 

Falcon Lights KFSP. 

. .11.1+0.2 

0.77 ±0.02 

10.9 ±02 

Falcon Lights KFMSP. 

.103 + 03 

0.78 ±0.02 

12.1 ±0.4 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

.12.6+0.2 

0.87+0.02 

152 + 0.4 

Falcon Lights 100’s 100FMSP. 

.8-5+02 

0.68+0.02 

103 ±03 

Fiesta KFSP.... 

.16.1+02 

071+0 01 


Kim 25’s 100FHP... 

.10.9+03 

037+0.01 

116+0.4 

Kim 25’s 100FMHP. 

.93+0.2 

0.78 ±0.02 

9.9+02 

KoolRNFMSP. 

.213+03 

134 ±0.05 

143 ±0.4 

KoolKFMHP... 

156 + m 

109 + 002 

15 8+03 

Kool KFMSP. 

.16.9+0.4 

L18+0.03 

163 ±0.4 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP... 

.162+02 

123 ±0.03 

163+03 

Kool Lights KFMSP... 

.83+03 

0.70 ±0.02 

9.2+03 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.8.7+03 

0.73 ±0.03 

93+03 

Kool Milds KFMHP. 

.113+03 

036+0 02 

111+03 

KooIMilds KFMSP. 

.11.9+03 

0.92+0.02 

126 ±03 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

.113+02 

0.92+0.02 

122+02 

Kool Ultra KFMSP. 


0.28+0.03 

3.7+04 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

.53+0.1 

0.49 + 0.01 

6.1 ±03 

Raleigh KNFSP. 

.24.0+0.4 

138+0.03 

17.0 ±0.4 

Raleigh KFSP. 

.15.0+02 

0.96 ±0.02 

143+03 

Raleigh 100’s 100FSP. 

.153+03 

0.99 ±0.02 

162+03 

Raleigh Lights KFSP. 

.11.6+02 

0.86 ±0.01 

133 ±03 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

.112+03 

036+0.02 

133+0.4 

Richland (25) KFSP. 

16 6+03 

1.16+0.03 

15 7+03 

Richland (25) KFMSP. 

.16.4+03 

109 ±0.02 

16.1 ±03 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

.17.7 ±03 

131 ±0.02 

172+0.4 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

.162+02 

1.18 ±0.03 

16.6 ±03 

Richland Lights (25) KFSP... 

.10.8 ±0.2 

0.79 ±0.02 

123 ±0.2 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP... 

..12.4+02 

0.92 ±0.02 

14.4+0.4 

Viceroy KFSP.. 

.15.1+03 

0.96 ±0.02 

14.7 ±03 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.153+0.4 

114 ±0.02 

15.1±0.4 

Viceroy Lights KFSP. 

.113+03 

0.86+0.02 

13.4 ±0.4 

Viceroy Lights 100’s 100FSP.......... 

.11.8+02 

0.91 ±0.02 

14.0+0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Liggett & Myers Tobacco Company 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cift 

CO 

mg/cig 

Chesterfield RNFSP... 

.203+0.5 

130+0.03 

13.2 ±03 

Chesterfield KNFSP... 

.24.7 + 03 

1.69 ±0.04 

15.7 ±03 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

.12.8-*-0.2 

1.04 ±0.02 

11.1 ±02 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 


1.03 ±0.02 

10.9+0.3 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

.123 + 03 

1.07 ±0.03 

10.7 ±0.4 

Eve Lights 120’s 12QFMHP. 

.123+0.4 

Lll + 0.03 

10.8+0.4 

L&MKFHP. 

.13.9+03 

1.09+0.02 

133+0.3 

L & M KFSP. 


1.04 ±0.02 

12.9 ±02 

L&M Super 100 100FSP. 

.133+0.2 

1.09 + 0.03 

13.9+03 

L & M Long Lights 100FSP. 

.7.6+0.2 

0 79+0.02 

6 2+0 2 

L&M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

.12.8 + 0-2 

1.08+0.02 

10.7 ±03 

Lark KFSP... 

.133+0.1 

1.05+0.02 

122+0.3 

Lark 100FSF. 

.14.8+03 

L20 + 0.03 

143 ±0.4 

Lark Lights KFSP... 

.13.1+02 

1.01 ±0.02 

12.8+0.4 

Lark Light 100’s 100FSP „. 

.13.8+03 

1,09 ±0.02 

14.1 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Lorillard, Inc. 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

mg/cig 

m g/ ci g -- 



.9.6+03 

0.84 ±0.02 

103 ±0.4 


.8.7+03 

0.79 ±0.02 

9.4 ±03 


.8.0+03 

0.73 ±0.02 

8.8 ±0.4 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

.9.9+03 

..103+0.4 

0.91+0.02 

0.94+0.03 

10.6 ±03 
11.2 ±0.4 


.93+03 

0.86 ±0.02 

93 + 0.4 

ICcnt KFHP . 

.113+0.3 

0.87+0.02 

12.8 ±0.4 

TOnf HCF*sP . .... 

.123+0.4 

0.93+0.03 

13.4 ±0.4 

Iflfk IfWFSP .. 

.13.4+03 

1.04+0.02 

13.8 ±03 

inric irviFWsP . 

.13.6+03 

1.00 ±0.03 

14.4 ±03 

Kent ID KFSP. 

.3.7+03 

039±0.02 

4.4 ±03 

icmt ttt inoQ innFHF ... 

.4.9+0.2 

0.48 ±0.02 

63 ±03 

TTT IOOq IlYlFSP ... 

.53+03 

032+0.02 

7.1+0.4 

Mqt l^fk 1WFSP . 

.17.7+03 

1.45+0.03 

16.7+0.5 

\*iv 190c ITOFMSP . 


131+0.02 

16.8+03 


.16.6+03 

1.28 ±0.02 . 

16.9 ±0-4 


.173+03 

133+0.02 

17.7 ±0.3 


.193+03 

133 ±0.03 

19.0+0.3 


.19.4+03 

133 ±0.03 

18.9 ±0.4 


.16.8+0.3 

139 ±0.03 

17.0 ±0.4 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

.19.6+03 

.93+03 

135 ±0.03 
0.84 ±0.02 

19.0+0.4 
10.1 ±03 


.9.0+03 

0.82 ±0.02 

9,9 ±03 


.103+03 

0.97 ±0.03 

10.8 ±0.4 


.9.4 ±03 

0.87+0.02 

9.9 ±03 


.26.9+0.4 

1.91 ±0.03 

18.8 ±03 

nu rirtU Pllt^rc KT8P .. 

.17J+0.4 

134 ±0.03 

182+0,4 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

.19.7+03 

.9.7+03 

132 ±0.03 
0.87 ±0.02 

193+0.4 

1L2±03 

r»u 1 IirVite IfYlc 100FSP . 

.13.0+03 

1.02+0.02 

16.7±03 

<:„rm IfYlFSP . 

.11.0+03 

0.97 + 0.02 

12.7 ±0.3 

Qalin irYlFMSiP .. 

.113+03 

1.00 ±0.02 

132 ±0.4 

«TiriTirT inn’« innFMSP ... 

.19.4+03 

136 ±0.02 

183 ±03 


.3.6+0.1 

037+0.02 

43+02 


.33+03 

037±0.02 

43+03 


.5.1+03 

030 ±0.01 

6.7±0.2 


.5.7+03 

035±0.02 

73 ±0.4 

Tm. KPSP . 

.4.8+03 

0.47±0.02 

53+02 

Tmi* TCFMSP ... 

.4.7+03 

0.46 ±0.03 

53+03 

thh. inn*c innFSP . 

.7.1 ±03 

0.67+0.03 

7.4 ±0.4 

True 100's 100FMSP. 

.73±0.4 

0.68 ±0.03 

73 ±0.4 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 












































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Philip Morris U.S.A. 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 

mg/cig 

m g/ ci S 

mg/cig 

Alpine KFMSP. 

.17.0+0.4 

1.08 ±0.02 

15.7±0.4 

Benson & Hedges KFHP... 

.15.1 + 0.4 

1.18 ±0.02 

1L5±03 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

.16.8+0.2 

1.16 + 0.02 

16.1±0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP... 

.16.3+03 

1.13 ±0.02 

15.1 ±0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

.17.0+03 

1.19 ±0.02 

173 ±0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

.16.4+03 

1.16 ±0.02 

16.1 ±0.4 

B&H Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP. 

.5.8+03 

0.49 ±0.02 

7.1 ±0.4 

B&H Deluxe Ultra Lghts 100’s 100FMHP.... 

.5.4 i 0.2 

0.49 ±0.02 

63 ±0.4 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 

.103+03 

031 ±0.02 

123 ±03 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

.10.6+03 

0.78 ±0.02 

123 ±03 

Benson & Hedges Multifilter KFSF. 

..12.1+0.2 

0.87 ±0.02 

11.6 ±03 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

.17.0+03 

1.08+0.02 

16.1+03 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

.173+03 

1.15 ±0.02 

15.9 ±0.4 

Cambridge Lights KFSP.. 

.123+0.2 

0.84 ±0.02 

123+03 

Cambridge Lights KFMSP... 

.11.9-03 

031+0.03 

123 ±0.3 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.... 

.11.9+0.2 

0.87 ±0.02 

14.4 ±0.2 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP... 

.113+03 

0.86 ±0.01 

14.0 ±03 

English Ovals KNFHP. 

.24.2 ±0.6 

1.84 ±0.05 

153 ±0.4 

Hi-Lite 100FHP. 

.13.8+03 

1.01 ±0.02 

14.5 ±0.4 


.163+0.3 

1.08 + 0.02 

14.9+0.4 

Marlboro KFSP. 

.163 + 03 

1.11 ±0.02 

153 ±03 

Marlboro KFMSP. 

.16.8+0.2 

1.09 ±0.01 

15.6±0.3 

Marlboro 100’s 100FHP... 

.16.6+03 

L16+0.02 

163 ±03 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.16.9+03 

1.17 ±0.02 

16.6±05 

Marlboro 23s KFSP.... 

..16.9 ±0.4 

1.07 ±0.02 

15.6±0.4 

Marlhnro 1 .ighfs KFHP.. 

.10.7+03 

0.77±0.01 

11.9+03 


.113+03 

030+0.01 

12.1 ±0.4 

Marlboro Lights KFMSP. 

.11.0+03 

0.79 ±0.02 

12.1 ±03 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

.10.9+03 

0.82 ±0.01 

123+0.4 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

.113+0.2 

033 ±0.02 

133 ±03 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP.. 

.10.0+0.2 

0.78 + 0.02 

1L7±0.2 

Marlboro Lights 25’s KFSP..... 

.U3±0.2 

0.79+0.02 

123±03 

Marlboro 100 Red 100FHP.,,,. 

.16.8+03 

1.19 ±0.02 

17.0 ±03 

Marlboro 100 Red 100FSP.. 

.16.7+03 

1.18 ±0.02 

16.0 ±03 

Merit KFHP. 

.83+0.2 

0.63+0.01 

10.1+03 

Merit KFSP . 

.83+0.2 

0.62+0.01 

10.0+03 

Merit KFMSP... 

.7.8 ±0.2 

039 ±0.01 

9.7+03 

Merit 100’s 100FSP-. 

.9.9+03 

0.78 ±0.02 

113 ±03 

Merit 100’s 100FMSP. 

.10.0 ±0.2 

0.76 ±0.02 

11.6 ±0.2 

Merit Ultra Lights KFSP. 

.53+03 

0.46 ±0.02 

6.7 ±03 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

.4.7+0.1 

0.41 ±0.01 

5.8 ±03 

Merit Ultra lights 100’s 100FSP,,.,..,. 

.5.6+0.1 

030 ±0.01 

73 ±03 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP...... 

.5.4+0.1 

0.49+0.01 

7.4+03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Philip Morris U.S.A. 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 


Parliament Lights KFHP. 

.9.1+0.2 

0.68+0.01 

9.7 ±0.2 


.93+03 

0.70+0.02 

10.4+0.4 

Parliament Lights 100’s 10QFSP. 

.12.4+0.2 

0,95+0.02 

13.1+0.4 

Philip Morris RNFSP. 


134+0.02 

133±03 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.273+03 

1.65+0.03 

163 ±0.4 

Philip Morris Blues KFMSP. 

.16.9+03 

1.18+0.02 

16.0 ±03 

Philip Morris Blues 100FMSF. 

.153+0.2 

1.15 ±0.02 

15.6 ±0.4 

Philip Morris International 100FHP. 

.173+0.2 

1.20+0.01 

16.7 ±0.4 

Philip Morris International 100FMHP.. 

.16.S±03 

1.13 + 0.02 

153 ±0.4 

Players RNFHP. 

.25.2+03 

1.66 + 0.04 

16.0 + 03 

Players KFHP........ 

.11.6+0.2 

031+0.01 

12.1 ±0.4 

Players KFMHP. 

.11.9+02 

031 + 0.01 

122+02 

Players 100’s 100FHP. 

.14.0+02 

0.98+0.01 

12.8 ±03 

Players 100’s 100FMHP. 

.14.4+03 

1.00 ±0.02 

13.0+0.4 

Players Lights 25’s KFSP. 

.102+02 

0.72+0.01 

112+03 

Players Lights 25’s KFMSP... 

.10.1+03 

0.72+0.02 

11.0 ±03 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

.11.8+02 

0.85±0.01 

133 ±03 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP... 

.11.4+0.2 

0.82±0.01 

13.4 ±02 

Saratoga 120’s 120FHP.. 

.14.4+03 

1.04 ±0.02 

143 ±0.4 

Saratoga 120’s 120FMHP...... 

.14.9+03 

L06+0.02 

14.9 + 03 

Slims 100FSP.... 

.15.4+02 

L06±0.01 

14.1+02 

Virginia ^lims lOOFTvfSP.. 

.15.4+03 

1.07 ±0.02 

133 ±0.4 

Virginia Slims lights 100FHP. 

.8.8+02 

0.68 ±0.02 

93+03 

Virginia Slims Lights 10OFMHP... 

.8.6+02 

0.68 ±0.02 

92 ±02 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP... 

.143+03 

L02+0.03 

14,7 ±03 

Virginia Slims Lights 12fl’s 120FMHP.. 

.14.6+03 

1.05 ±0.02 

143 ±03 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP.. 

.5.9+0.1 

0.49 ±0.01 

6.8 ±02 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP. 

.63+0.1 

032±0.01 

73 ±02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

R.J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 


“Tar” “Nicotine” 

mg/cig mg/cig 


Bright 100s 100FMSP.6.7±0.1 

Camel RNFSP. 21.9 ±0.5 

Camel Filters KFHP. 165 ±0.2 

Camel Filters KFSP...15.4 ±0.2 

Camel Filers 100FSP. 17.4±0.4 

Camel Lights KFHP.9.6 ±02 

Camel Lights KFSP. 8.9 ±0.2 

Camel Lights 100’s 100FSP... 11.2+0.3 

Century 25’s (25) KFSP.....14.8 ±02 

Century 25’s 100’s 100FSP.17.0+0.4 

Century 25’s Lights (25) KFSP.9.7 ±0.2 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP...112 ±0.2 

Century 25’s Menthol Lights 100’s.11.9 ±0.3 

Doral Full Flavor KFHP.15.2+0.3 

Doral Full Flavor KFSP.17.8+0.2 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP..... 142 ±0.2 

Doral Filter Lights KFSP.123 ±03 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP .„.11.7 ±0.2 

Doral 100’s Filter Lights 10OFSP ....12.0 ±0.2 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP.12.1 ±0.2 

Doral Ultra lights 100’s 100FSP.6.8 ±0.2 

Magna KFHP.14.1 ± 0.4 

Magna KFSP.........14.2±0.3 

Magna Lites KFSP.. 9.0+0.1 

More 120s 120FSP.16.6+0.3 

More 120s 120FMSP.16.9 ±0.5 

More Lights 100s 100FHP. 95+0.3 

More lights 100s 100FMHP.8.9+0.2 

More lights 120s 120FSP.12.0±03 

More Lights 120s 120FMSP.11.8 ±0.2 

Now KFHP......< 05 

Now KFSP. 1.0+O.l 

Now KFMSP. LI ±0.1 

Now 100s 100FSP.2.1 ±0.1 

Now 100s 100FMSP.2.7 ±0.1 

Ritz 100 100FHP,,,,.....11.7 ±0.2 

Ritz 100 100FMHP.115+0.2 

Salem KFMSP.15.7+03 

Salem 100’s 100FMSP.16.6 ±0.2 

Salem Lights KFMSP. 9.7+03 

Salem lights IGO’s 100FMHP.. 10.8 ±0.2 

Salem Lights 100’s 100FMSP.93±0.2 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP...9.1 ±0.2 


0.49 ±0.02 
136+0.03 
1.03 ±0.01 
1.00 ±0.02 
1.07 ±0.03 
0.61 ±0.01 
0.61 ±0.01 
0.78+0.01 
0.95 ±0.02 
L10±0.Q3 
0.68 ±0.01 
0.85 ±0.01 
0.84+0.02 
0.80+0.02 
0.91+0.01 
0.81 ±0.02 
0.66 ±0.02 
0.62+0.02 
0.72 ±0.02 
0.72+0.02 
0.46 ±0.02 
0.89 ±0.02 
0.93+0.02 
0.62±0.01 
1.15+0.02 
L25±0.03 
0.74+0.02 
0 .66+0.01 
0.89±0.02 
0.91 ±0.02 
< 0.05 
0.13 + 0.01 
0.13 + 0.01 
0.23 ±0.01 
0.27 ±0.01 
0.83+0.02 
0.80 ±0.02 
0.97 ±0.02 
1.13+0.02 
0.70+0.02 
0.82±0.02 
0.73 ±0.02 
0.72+0.02 


CO 

mg/cig 

10.7 ±0.2 

14.4+03 
163 ±03 
153 ±03 
18.1+05 
11.7+03 
125 ±03 
145 ±0.3 
17.0 ±0.4 

20.7 ±05 

11.9 ±0.2 

13.7 ±0.4 
13.6+03 
18.1±0.5 

195 ±0.4 
16.6+03 
L5.0+0.4 

14.1 ±03 

13.7 ±03 
13.7+0.3 
11.7+0.4 

15.9 ±05 
14.9+03 
13.2+0.2 

21.1 ±0.5 
213 ±0.7 

925 ±03 
9.8 ±0.4 

19.1 ±0.4 
19.2+05 

< 05 
2.0 ±0.1 
23+0.1 
3.4±03 
45±0.2 
13.0 ±0.2 
11.7+03 
18.4 ±0.4 

17.9 + 0.4 
125 ±03 

11.7 ±0.2 
11.4+03 

9.8 ±0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

R.J. Reynolds Tobacco Company 


Brand 


Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra lights 100’s 100FMSP 

Vantage KFSP... 

Vantage KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP.... 

Vantage Ultra Lights KFSP.. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Winston KFHP.. 

Winston KFSP. 

Winston 100’s 1O0FSP. 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP. 

Winston lights 100’s 100FHP_ 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP, 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

.. 5.1 ±0.1 

0.42 ±0.01 

7.7+0.20 

.. 4.7 ±0.1 

0.43+0.02 

7.4+0.20 

.10.6 ±03 

0.72 ±0.02 

13.6 ±0.40 

.103 ±03 

0.69+0.02 

12.8+0.40 

.. 8.8 ±0.1 

0.62+0.01 

123+0.20 

.. 8.4 ±0.1 

0.61+0.02 

123 ±030 

.. 53 ±0.2 

0.44 ±0.01 

7.7+0.40 

.. 5.6 ±0.1 

0.47+0.02 

93+030 

.16.4 ±0.2 

1.03+0.01 

16.4 ±030 

.16.8 ±03 

1.09±0.02 

15.9 + 0.20 

.173 ±03 

1.07+0.02 

173 ±030 

.10.0 ±03 

0.63 ±0.01 

11.9 + 030 

.10.9 ±0.2 

0.75+0.01 

133 ±0.40 

.. 9.6 ±0.2 

0.67 ±0.01 

11,1 ±030 

.11.2+0.2 

0.79 ±0.01 

13.0 ±030 

. 5.1±0.1 

0.43 ±0.01 

73 ±030 

.. 5.1 ±0.1 

0.45 ±0.01 

8.6+0.20 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 




















Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Company Results 

Larus & Brother Company 


Brand 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Craven "A" KFHP. 

Craven "A" RFHP. 

Dunhill International 100FHP... 

.15.5+03 

.16.0 +0.4 

14 8+03 

1.13±0.02 

1.11 ±0.03 

1.38 ±0.03 

133 ±0.02 
0.79+0.01 
137+0.03 

1 01 + 002 

15.7+03 
12.8+0.3 
173 ±0.4 
17.1 ±0.3 
103 + 03 
20.4+03 
15.6 ±03 
14.8 ±0.3 
15.5+03 

Dunhill Menthol 100FMHP. ,,,,,,, 

Dunhiil International Superior Mild 100FHP... 

Rothmans KFHP..... 

.143+03 

.. 93+03 

.18.6 ±03 

Rothmans Spcdal Mild KFHP. 

1^8+03- 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

....14 8+03 

1 .10+0.02 

1.04+0.02 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP. 

.15.1+03 


PM3000762821 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 












Tobacco fnstitute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


Carlton KFHP... 

Now KFHP. ........ 

Carlton KFMSP. 

Carlton 100’s 100FMHP. 

Carlton 100’s 100FHP. 

Now KFSP.. 

Now KFMSP. ZZZZZZZ !Z 

Carlton KFSP. 

Now 100s 100FSP... ZZZZZZZ: 

Now 100s 100FMSP. 

Kool Ultra KFMSP. 

Carlton 100’s 100FSP. 

Triumph KFSP..... . 

Triumph KFMSP. 

Kent ID KFSP. ZZZ" 

Merit Ultra lights KFMSP. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Tareyton lights KFSP... 

Salem Ultra Lights KFMSP..... 

Salem Ultra lights 100’s 100FMSP. 

Winston Ultra Lights KFSP... 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP. 

True KFMSP. 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFSP... 

True KFSP." 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent m 100s 100FHP. 

Kool Ultra 100’s 100FMSP. 

Bright 100s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP.! 

Benson & Hedges Deluxe Ultra lights 100’s 100FMHP 

Virginia Slims Ultra Lights 10QFHP.,,.. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.... 

Triumph 100s 100FSP. 

Merit Ultra lights 100’s 100FSP. 

Kent III 100s 100FSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP... 

Triumph 100s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Merit KFMSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Vantage Menthol 100s 100FMSP. 

Camel Lights KFHP ........ 

Camel Lights KFSP. 

Magna Lites KFSP.... 


CO 


“Nicotine” 

mg/eig 

,< 0.05 
< 0.05 

.0.09 ±0.01 

— 0.10 + 0.01 
,... 0 . 11 ± 0.01 
....0,13 ±0.01 
....0.13 ±0.01 
—0.13 ±0.01 
....023 ±0,01 
—027 ±0.01 
....028+0.03 
....0.33+0.01 
....037±0.02 
....037+0.02 
....039 ±0.02 
,...0.41+0.01 
....0.42+0.01 
....0.42 ±0.02 
,..0.42+0.01 
,...0.43 ±0.02 
,..0.43+0.01 
...0.44+0.01 
...0.45±0.01 
,.0.46±0.03 
...0.46 ±0.02 
...0.46 ±0.02 
...0.47 ±0.02 
...0.47 ±0.02 
...0.48 ±0.02 
...0.49+0.01 
,.0.49 ±0.02 
.,0.49+0.01 
.,0.49+0.02 
,.0.49+0.01 
.,0.49+0.02 
,030 ±0.01 
,030±0.01 
,032+0.02 
,032±0.01 
,0.55 ±0.02 
,037±0.01 
,039 ±0.01 
..0.60+0.02 
..0.61+0.02 
,0.61 ±0.01 
,0.61±0.01 
,0.62 ±0,01 


“Tar” 

mg/cig 


< 03 

< 03 

0.6 ±0.1 
0.7 ±0.1 
0.8+Q.l 
1.0 ±0.1 
1.1 ± 0.1 
1.1 ±0.1 
2.1+0.1 
2.7+0.1 
3.0 ±03 
33 ±0.1 

3.6 ±0.1 
3.5+0.2 
3.7+02 

4.7 ±0.1 
4.4 ±0.2 
5.1+0.2 
5.1 ±0.1 
4.7 ±0.1 
5.1 ±0.1 

5.3 ±0.2 
5.1 +0.1 

4.7 ±0.3 
63±02 
52 ±0.2 

4.8 ±0.2 
5.6 ±0.1 

4.9 ±0.2 

53±0.1 

6.7±0.1 

5.4 ±0.1 
5.4±0.2 

5.9 ±0.1 

5.8 ±0.3 
5.1 ±02 

5.6 ±0.1 
53+03 
63 ±0.1 

5.7 ±0.2 

5.9 ±0.2 

7.8 ±0.2 
6.1+02 
8.4+0.1 
9.6 ±0.2 
8.9+02 
9.0 ±0.1 


< 0.5 

< 0.5 
13±0.1 
0.9+0.1 
1.1 ± 0.1 
2.0 ± 0.1 
22 ± 0.1 
2 . 0 ± 0.1 
3.4±0.2 
43 + 02 
3.7+0.4 
4.4+02 
43+02 
4.3±0 3 

4.4 ±03 
5.8 ±02 
63 + 03 

5.7 ±03 

7.7 ±02 

7.4 ±0.2 
72 ±02 

7.7 ±0.4 
8.6 ±02 
5.8+ 0.3 

11.7+0.4 
6.7+03 
53 + 02 
92±03 
63 ±03 
6.1±03 
10.7+02 
7.4 ±02 
62±0.4 

6.8 ±02 
7.1 ±0.4 
6.7+02 
73+0.2 

7.1 ±0.4 
73±0.2 
73+0.4 
5.0 ±0.2 
9.7 ±02 

5.1 ±0.2 
123±03 
11.7+02 
12.5 + 03 
132+0.2 


PM3000762822 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


Vantage 100s 100FSP. 

Merit KFSP. 

Doral Menthol Filter lights KFMSP.. 

Merit KFHP. 

Winston Lights KFHP.. 

Lucky Strike Lights KFSP... 

Doral Filter Lights KFSP. 

Belair 100’s 100FMSP.I. 

More Lights 100s 100FMHP.. 

True 100’s 100FSP. 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

True 100’s 100FMSP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FMHP. 

Parliament Lights KFHP. 

Virginia S lims Lights 100FHP. 

Falcon Lights 100’s 10GFMSP. 

Vantage KFMSP. 

Parliament Lights KFSP..... 

Kool Lights KFMSP.... 

Salem Lights KFMSP. 

Fiesta KFSP. 

Tareyton Long Lights 100FSP... 

Capri 100FMHP. 

Vantage KFSP. 

Players lights 25’s KFMSP. 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP- 

Players lights 25’s KFSP. 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP- 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFMSP. 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

Malibu Light's 100's 100FSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Winston Lights KFSP... 

Merit 100’s 100FMSP. 

Capri 100FHP. 

Falcon Lights KFSP.. 

Marlboro Lights KFHP. 

Falcon Lights KFMSP. 

Kim 25’s 100FMHP. 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 
Marlboro lights 100’s 100FMSP- 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


0.62 ±0.01 
0.62 ±0.01 
0.62 ±0.02 
0.63 ±0.01 
0.63±0.01 
0.65 ±0.01 
0.66 ±0.02 
0.66 ±0.02 
0.66 ±0.01 
0.67 ±0.03 
0.67+0.01 
0.68 ±0.03 
0.68 ±0.01 
0.68 ±0.02 
0.68 ±0.01 
0.68 ±0.02 
0.68+0.02 
0.69 ±0.02 
0.70 ±0.02 
0.70±0.02 
0.70+0.02 
0.71 ±0.01 
0.71 ±0.02 
0.71 + 0.01 
0.72 ±0.02 
0.72±0.02 
0.72±0.02 
,0.72±0.01 
,0.72±0.02 
0.72±0.02 
.0.73 ±0.02 
0.73±0.02 
,0.73±0.03 
.0.74 ±0.02 
0.75±0.02 
.0.75 ±0.02 
,0.75±0.01 
0.76±0.02 
.0.76+0.02 
.0.77+0.02 
.0.77 ±0.01 
.0.78+0.02 
.0.78 ±0.02 
.0.78 ±0.01 
.0.78 ±0.02 
,0.78 ±0.02 
,0.78 ±0.02 


8.8+0.1 

8.2 ± 0.2 

11.7 +02 
8.2±0.2 
10.0 ±0.2 
8.1 ±0.2 

12.3 + 03 

8.6 ±03 
8.9+ 0.2 

7.1 ±0.3 

9.6 ±0.2 
7.2+0 A 

9.7 ±0.2 
8 . 6 + 0.2 

9.1 ±02 

8.8 + 0.2 
85 + 02 

10.3 ±03 
93 ±03 
85+03 

9.7 ±03 

16.1 ±0.2 

8.6 ±02 
8 . 8+02 

10.6 ±03 
10.1+03 

9.1 ±02 
102 ±0.2 
12 . 1+02 
12.0+0.2 

93 ±02 
8.0 ±02 
8.7+05 
95+03 

8.7 ±02 
9.2+02 
10.9 ±0.2 
10.0 ±02 

8.8 ±02 

11.1 ±0.2 

10.7 ±02 
105 ±03 

93 ±02 

11.2 ±03 

9.9 ±02 

10.6 ±02 

10.0 ±02 


12.3 ±02 
10.0 ±0.3 

14.1 + 03 

10.1 ±0.3 

11.9 ±03 

9.9 ±0.3 
15.0 + 0.4 

9.2 ±0.4 
93 + 0.4 
7.4 ±0.4 
1L1+03 
75 ±0.4 
1L9+02 
92+02 

9.7 ±02 
95 ±03 

105 ±03 
12.8+0.4 

10.4 + 0.4 
92+03 

125 ±03 

18.4 ±03 
92+03 
5.9+02 

13.6 ±0.4 
11.0 ±03 

9.8 ±02 

11.2 ±03 

13.7 ±03 

13.7 ±0.3 

11.4 ±03 

8.8 ±0.4 

9.8 ±05 
9.8+03 

10.0 ±03 
103 ±03 
135 ±0.4 
11.6+02 
62+02 

10.9 ±02 
11.9+02 
12.1+0.4 

9.9 ±02 
145 ±03 
113±03 
122+03 

11.7 ±02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


“Nicotine” “Tar” CO 



L & M Long Lights 100FSP.. 

Duahili International Superior Mild 100FHP..... 

Kent Golden Lights KFSP.. 

Richland Lights (25) KFSP.. 

Winston Lights 100’s 100FSP.. 

Marlboro Lights 25’s KFSP.,... 

Marlboro Lights KFMSP...... 

Marlboro Lights KFSP...... 

Doral Full Flavor KFHP..... 

Ritz 100 100FMHF. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP... 

Cambridge Lights KFMSP...... 

Players KFMHP. 

Players KFHP.... 

Salem Lights 100’s 100FMHP... 

Marlboro lights 100’s 100FHP_ 

Belair KFMSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP... 

Newport Lights KFMSP. 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Marlboro Lights IGO’s 100FSP .................................... 

Century 25’s Menthol Lights 100's. 

Newport Lights KFMHP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Century 25’s Lights 100’s 1QOFSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Silva Thins Filters 100FHP.. 

Old Gold Lights KFSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.... 

Newport Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifdter KFSP. 

Kim 25’s 100FHP. 

Kent KFHP... 

Lucky Strike KFSP. 

Falcon Lights 100’s 100FSP... 


Lucky Strike KFHP. 


More Lights 120s 120FSP 


Magna KFHP 


..0.79 ±0.02 
..0.79+0.01 
..0.79+0.02 
..0.79 ±0.02 
..0.79+0.01 
..0.79 ±0.02 
..0.79 ±0.02 
..0.80 ±0.01 
..0.80+0.02 
..0.80+0.02 
..0.81 ±0.02 
.,0,81 ±0,02 
..0.81+0.03 
..0,81 ±0.01 
..0.81 ±0.01 
..0.82 ±0.02 
..0.82 ±0.01 
..0.82 ±0.02 
..0.82 ±0.01 
..0.82+0.02 
..0.83+0.02 
..0.83 ±0.02 
,.0.83±0.02 
..0.84+0.02 
..0.84+0.02 
..0.84+0.02 
..0.84 ±0.02 
..0.85 ±0.01 
..0.85 ±0.01 
,.0.86±0.02 
..0.86 ±0.01 
..0.86 ±0.02 
..0.86 ±0.02 
..0.86 ±0.01 
..0.86 ±0.02 
..0.87+0.02 
..0.87+0.02 
..0.87 ±0.02 
..0.87 ±0.02 
..0.87+0.02 
..0.87+0.01 
..0.87+0.02 
..0.87 ±0.02 
..0.87±0.02 
..0.88 ±0.02 
..0.89 ±0.02 
..0.89 ±0.02 


7.6 ±0.2 
93 ±0.2 

8.7 ±03 
10.8 ±03 
113+0.2 
11.3+0.2 
1L0+0.2 
113 ±0.2 
153±0.3 
113+0.2 

10.5 ±03 
143±03 
11.9+03 
11.9+03 

11.6 ± 0.2 

10.8 ±03 

10.9 ±03 
10.4+03 
11.4 ±03 

9.0 + 03 
10.4+0.2 

11.7 ±03 
113+03 
11.9+03 

93+03 

132±0.2 

9.6 ±03 
113 ±03 

11.8 ±03 
93+03 

11.8 ±0.2 
11.5+03 
113 ±03 

11.6 ±03 
113 ±03 
103+03 

9.7 ±0.2 
1L9±03 

9.4 ±03 
12.1+03 
10.9+03 
113 ±03 

11.7 ±03 
12.6+03 
11.7 ±0.2 
13.0 ±03 
14.1+0.4 


6.2 ±03 

10.8 ±03 
9.4 ±03 

123 ±03 
13.0 ±03 
123+03 
131 ±03 
12.1 ±0.4 
18.1+03 
11.7+02 
138 ±03 

16.6 ±0.3 
135 ±0.3 
123 ±0.2 

12.1 ±0.4 

11.7 + 0.2 

12.9 ±0.4 

9.8 ±03 

13.4 ±03 

9.9 ±0.3 
12.0 ±0.4 
13.0 ±03 
133 ±03 

13.6 ±03 

10.1 ±03 
123 ±03 
103+0.4 

13.7 ±0.4 

13.8 ±0.3 
93 + 0.4 

14.0+0.3 

11.1 ±03 

133 ±0.4 
133+03 
13.4+0.4 
11.1 ±0.2 
11.2±0.3 

14.4 ±03 
9.9 ±03 

1L6±03 

11.6+0.4 

12.8 ±0.4 

134 ±0.4 
153±0.4 
136+03 
19.1+0.4 

15.9 ±0.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 30 

Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


Kent Golden Lights 100s 100FHP.. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

More Lights 120s 12QFMSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

KoolMilds KFMSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Kent KFSP... 

Magna KFSP. 

Eli Cutter Lights KFSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Silva Thins 100FSP. 

Century 25’s (25) KFSP. 

Tareyton KFSP. 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP_ 

Malibu 100’s 100FSP. 

Raleigh KFSP ... 

Viceroy KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP__ 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Salem KFMSP. 

Satin 100FSP. 

Players 100’s 100FHP. 

Raleigh 100’s 100FSP.... 

Players 100’s 100FMHP. 

Camel Filters KFSP_.._ 

Satin 100FMSP. 

Kent 100s 100FMSP. 

Hi-Lite 100FHP. 

Lark Lights KFSP... 

Silva Thins Menthol 100FMSP.. 

Rothmans Special Mild KFHP. 

Pall Mall Red KFSP. 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 

Camel Filters KFHP.. 

Winston KFHP.. 

L & M KFSP.. 

Eve Slim Lights 100’s 100FHF. 

Kent 100s 100FSP. 

Saratoga 120’s 120FHP. 

St. Moritz Menthol Filter 100MSF.. 


Nicotine” 

mg/cig 

“Tar” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

..0.91 ±0.02 

9.9 ±03 

10.6 ±03 

..0.91 ±0.02 

11.8 ±0.2 

14.0 ±0.4 

..0.91 ±0.02 

11.8 ±0.2 

193 ±03 

..0.91 ±0.01 

17.8 ±03 

19.5 ±0.4 

..0.92+0.02 

11.9 ±03 

12.6 ±03 

..0.92+0.02 

12.4 ±03 

14.4±0.4 

..0.92+0.02 

113 ±03 

123 ±0.2 

..0.92 ±0.02 

11.6 ±0.3 

123 ±03 

..0.93 ±0.03 

123 ±0.4 

13.4+0.4 

..0.93 ±0.02 

143 ±03 

14.9+03 

..0.9310.02 

13.1=03 

13.4±03 

..0.94 ±0.03 

103 + 0.4 

113 ±0.4 

..0.94+0.02 

11.5 ±0.2 

11.7 ±0.4 

..0.94+0.02 

11.6 ±03 

103 ±03 

..0.95 ±0.02 

14.8 ±03 

17.0+0.4 

..0.95+0.02 

133 ±0.3 

153+03 

..0.95+0.02 

12.4 ±0.2 

13.1±0.4 

..0.96 ±0.02 

12.0 ±0.2 

12.5 ±0.3 

..0.96 ±0.04 

12.0 ±0.5 

12.9 ±03 

,.0.96±0.02 

15.0+0.4 

143 ±03 

..0.96+0.02 

15.1+03 

14.7±03 

..0.97±0.02 

113 ±03 

1L4±03 

..0.97+0.03 

1Q3±0.3 

10.8±0.4 

..0.97 ±0.02 

133 ±03 

163 ±0.4 

..0.97 ±0.02 

15.7 ±03 

18.4 ±0.4 

,0.97±0.02 

11.0 ±03 

12.7 ±0.3 

.0.98 ±0,01 

14.0 ±03 

12.8+03 

..0.99 ±0.02 

153 ±03 

16.2±0.3 

.1.00 ±0.02 

14.4 ±03 

13.0 ±0.4 

..1.00 ±0.02 

15.4±0.2 

153±03 

..1.00+0.02 

113 ±03 

132 ±0.4 

.1.00 ±0.03 

13.6 ±03 

14.4 ±03 

.1.01 ±0.02 

133 ±03 

143 ±0.4 

.1.01+0.02 

13.1+0.2 

12.8+0.4 

.1.01 ±0.02 

12.1 ±03 

10.4 ±03 

.1.01 + 0.02 

13.8 ±0.2 

15.6 ±03 

.1.02 ±0.02 

13.8 ±03 

12.9+03 

.1.02 ±0.03 

143 ±03 

14.7 ±03 

.1.02 ±0.02 

13.0 ±03 

16.7 ±03 

.1.03 ±0.02 

12.8 ±03 

10.9+03 

.1.03 ±0.01 

163 ±03 

163+03 

.1.03±0.01 

16.4 ±03 

16.4+03 

.1.04 ±0.02 

13.4 ±0.2 

12.9 ±02 

.1.04 ±0.02 

123+03 

11.1+0.2 

.1.04+0.02 

13.4 ±03 

13.8+03 

.1.04 ±0.02 

14.4+03 

143 ±0.4 

.1.04 ±0.02 

15.1±0.2 

153+03 


Page - 4 

PM3000762825 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 






















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 

“Nicotine” 

mg/cig 

“Tar” 

ntg/cig 

CO 

mg/cig 

Pall Mall Red 100FSP. 

..1.04+0.02 

13.6+03 

14.0 ±03 

Lark KFSP.... 

.1.05 + 0.02 

133±0.1 

123 ±0.3 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.. 

.1.05+0.02 

14.6 ±03 

145 ±05 

Saratoga 120’s 120FMHP... 

..1.06+0.02 

14.9 ±0.3 

14.9 ±03 

Virginia Slims 100FSP... 

.1.06+0.01 

15.4 ±0.2 

14.1±03 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 1D0FMSP. 

.1.06+0.02 

13.3 ±03 

139 ±03 

Winston 100’s 100FSP. 

.1.07+0.02 

17.2+0.3 

175 ±03 

Virginia Slims 100FMSP. 

..1.07+0.02 

15.4+03 

135+0.4 

Eve Lights 120’s 120FHP. 

...1.07 ±0.03 

123 ±0.3 

10.7+0.4 

Camel Filters 100FSP. 

.1.07+0.03 

17.4 ±0.4 

18.1+05 

Marlboro 25's KFSP. 

.1.07+0.02 

16.9+0.4 

15.6 ±0.4 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

.1.08+0.02 

17.0+0.3 

16.1+03 

L & M 30’s lights 100’s 100FSP. 

.1.08 + 0.02 

178+07 

10.7+03 

Marlboro KFHP. 

.1.08 + 0.02 

163+03 

14.9+0.4 

Alpine KFMSP. 

..1.08+0.02 

17.0+0.4 

15.7+0.4 

L & M KFHP. 

.1.09+0.02 

13.9 ±0.3 

133+03 

Winston KFSP... 

..1.09+0.02 

16.8+03 

15.9+03 

Richland (25) KFMSP... 

.1.09+0.02 

16.4 ±03 

16.1 ±03 

KoolKFMHP.. 

.1.09+0.02 

15.6 ±03 

15.8±03 

L&M Super 100 100FSP. 

.1.09+0.03 

13.8+0.2 

13.9 ±03 

Marlboro KFMSP..... 

.1.09+0.01 

16.8 ±03 

15.6±03 

Lark Light 100’s 100FSP. 

.1.09+0.02 

13.8+03 

14.1 ±0.4 

Eh Cutter KFSP. 

___1.10+0.03 

16.1±0.2 

15.4+03 

St. Moritz Filter 100s 100FSP.. 

.1.10+0.02 

14.8 ±0.3 

14.8+0.3 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

.1.10+0.03 

17.0 ±0.4 

20.7 ±05 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP. 

.1.10+0.04 

163 ±0.9 

12.0 ±1.0 

Marlboro KFSP... 

.1.11+0.02 

163+03 

153 ±03 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

.1.11+0.03 

12.5+0.4 

10.8 ±0.4 

Craven "A" RFHP. 

.1.11+0.03 

16.0 ±0.4 

138 ±03 

Salem 100’s 100FMSP. 

.1.13+0.02 

16.6+0.2 

17.9 ±0.4 

Craven "A" KFHP.. 

.1.13+0.02 

153+03 

15.7 ±0.3 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

.1.13+0.02 

16.3 ±0.3 

15.1±0.4 

Philip Morris International 100FMHP,,,.,,,,.,..,.... 

.1.13 + 0.02 

16.8 + 03 

155 ±0.4 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP.. 

.1.14+0.02 

15.8 ±0.4 

15.1 ±0.4 

More 120s 120FSP. 

.1.15 + 0.02 

16.6 ±03 

2L1±05 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP. 

.1.15+0.02 

173+03 

15.9 ±0.4 

Philip Morris Blues 100FMSP............ 

.1.15 ±0.02 

155 ±0.2 

15.6 ±0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.. 

.1.16+0.02 

16.8 ±03 

16.1+0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

.1.16+0.02 

16.4 ±0.2 

16.1+0.4 

Marlboro 100’s 100FHP.. 

.1.16 + 0.02 

16-6 ±03 

165 ±0.5 

Richland (25) KFSP. 

.1.16 + 0.03 

16.6 ±03 

15.7+03 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.1.17+0.02 

16.9 ±03 

16.6 ±05 

Philip Morris Blues KFMSP-...*.. 

.1.18+0.02 

16.9+03 

16.0+03 

Benson & Hedges KFHP. 

.1.18+0.02 

15.1 ±0.4 

115+03 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

.1.18+0.02 

16.7±0.3 

16.0103 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

.1.18 + 0.03 

16.2 ±0.2 

16.6+03 

Kool KFMSP. 

.1.18+0.03 

16,9 ±0.4 

165±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Nicotine” Test Results 


Brand 


Marlboro 100 Red 100FHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP 

Lark 100FSP. 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP.... 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Pall Mall 100’s 100ESP. 

More 120s 120FMSP. 

Rothmans KFHP. 

Newport KFMHP .. 

Newport (25) KFMSP. Z 

Chesterfield RNFSP. 

Richland (25) 100’s 100FSP.. 

Newport KFMSP... 

Old Gold Filters KFSP. 

Philip Morris RNFSP. 

KooIRNFMSP. 

Camel RNFSP. 

Dunhill International 100FHP.. 

Raleigh KNFSP... 

Max 120s 120FSP. 

Lucky Strike RNFSP.. 

Max 120s 120FMSP.. 

Old Gold FUter 100’s 100FSP.. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport 100’s 100FMHP. 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

Pall Mall KNFSP. Z 

Tall 120s 120FMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Spring IGO’s 100FMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP.. 

Tall 120s 120FSP. 

Philip Morris Commander KNFSP.... 

Players RNFHP... 

Chesterfield KNFSP. Z 

English Ovals KNFHP.. 

Old Gold Straights KNFSP. 


“Nicotine” “Tar” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


...1.19+0.02 
...1.19+0.02 
... 1.20 ± 0.01 
...1.20+0.03 
... 123 ±0.03 
...1.23±0.02 
...124+0.02 
...1.25 ±0.03 
,.127+0.03 
...128+0.02 
...1.29 + 0.03 
,.1.30 ±0.03 
,.131 ±0.02 
..133 ±0.02 
..134 ±0.03 
..134 ±0.02 
..134+0.05 
.. 136 ±0.03 
..138 ±0.03 
..138 ±0.03 
..1.45 ±0.03 
..130±0.02 
,131+0.02 
.132+0.03 
.133 + 0.03 
.133 ±0.03 
.134+0.03 
.134+0.02 
.134 ±0.03 
.135+0.03 
.136 ±0.02 
.137+0.03 
.1.64+0.04 
.1.65+0.03 
1.66 ±0.04 
1.69 ±0.04 
1.84+0.05 
1.91+0.03 


16.8 ±0.2 
17.0 ±0.3 

17.8 ±0.2 

14.8 ±03 
162±0.2 
143 + 0.2 

16.7 ±0.4 
16.9+0.5 

18.6 + 03 

16.6 ±0.3 

16.8 ±03 
20,5+03 

17.7 ±03 
173 ±02 
173+0.4 
22.7±0.4 
213 ±0.8 
21.9+03 

14.8 ±0.2 
24.0 ±0.4 

17.7 ±03 
243 ±0.4 
182 ±0.4 

19.7 ±03 
19.4+03 
193 ±03 

23.6 ±03 

23.7 ±0.4 

17.8 ±0.4 

19.6 ±03 
19.4±02 
25.0 ±03 
19.9+0.4 
272+0.5 
252+03 

24.7 ±03 
24.2 ±0.6 
26.9+0.4 


17.0+03 

17.2+0.4 

16.7 + 0.4 
143 ±0.4 
163 ±03 

17.1 ±03 

16.8 ±03 
213 ±0.7 
20.4 ±03 

16.9 ±0.4 
17.0+0.4 

132 ±03 
17.2±0.4 

17.7 ±0.3 

182 ±0.4 

133 ±03 
143 ±0.4 
14.4+03 
173 ±0.4 
17.0+0.4 
16.7+03 
17.0 ±0.4 

16.8 ±03 
193 ±0.4 

18.9 ±0.4 
19.0+03 

16.2 ±0,4 
16.1 ±03 

17.6 + 0.6 
19.0+0.4 

183 ±03 

17.8 ±03 
20.7+0.6 
163 ±0.4 
16.0+03 
15.7±03 
153 ±0.4 

18.8 ±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


‘Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

< 03 

< 0.05 

< 03 

<05 

< 0.05 

< 03 

... 0.6 ±0.1 

0.09+0.01 

13±0.1 

... 0.7 ±0.1 

0.10+0.01 

0.9 ±0.1 

... 0.8 ±0.1 

0.11±0.01 

1.1 ±0.1 

« L0+0.1 

0.13 ±0.01 

2.0+0.1 

... 1.1±0.1 

0.13 ±0.01 

2.0 ±0.1 

... 1.1 ±0.1 

0.13+0.01 

23+0.1 

... 2.1 ±0.1 

0.23 ±0.01 

3.4 ±03 

... Z7±0.1 

037+0.01 

43+03 

... 3.0 ±03 

0.28+0.03 

3.7±0.4 

.. 33 ±0.1 

033+0.01 

4.4+03 

.. 35 ±0.2 

037+0.02 

43 ±03 

.. 3.6 ±0.1 

037±0.02 

43+03 

.. 3.7+03 

039+0.02 

4.4 ±03 

.. 4.4+03 

0.42 ±0.01 

63 ±03 

.. 4.7+0.1 

0.41 ±0.01 

5.8 ±03 

.. 4.7+03 

0.46 ±0.03 

53 ±03 

..4.7 ±0.1 

0.43 ±0.02 

7.4+03 

.. 4.8 ±0.2 

0.47 ±0.02 

5.8 ±03 

.. 4.9±03 

0.48 ±0.02 

63 ±03 

.. 5.1+03 

0.50 ±0.01 

6.7+03 

..5.1 ±0.1 

0.43 ±0.01 

73±0.2 

.. 5.1 ±0.1 

0.45 ±0.01 

8.6+03 

. 5.1 ±0.1 

0.42 ±0.01 

7.7±0.2 

. 5.1 + 03 

0.42 ±0.02 

5.7 ±03 

. 5.2 ±0.2 

0.46 ±0.02 

6.7 ±03 

. 53+03 

0.44 ±0.01 

7.7 ±0.4 

. 53 ±03 

032 ±0.02 

7.1 ±0.4 

. 5.4 ±0.1 

0.49 ±0.01 

7.4 ±03 

5.4+0.2 

0.49 ±0.02 

63 ±0.4 

53±0.1 

0.49 ±0.01 

6.1 ±03 

5.6 ±0.1 

0.47 ±0.02 

93 ±03 

5.6±0.1 

030±0.01 

7.5+03 

5.7±0.2 

035±0.02 

73 ±0.4 

5.8+03 

0.49 ±0.02 

7.1 ±0.4 

5.9 ±0.1 

0.49 ±0.01 

63 ±03 

5.9 ±0.2 

037 + 0.01 

5.0+03 

6.1+03 

0.60 ±0.02 

5.1±0.2 

63 ±0.1 

032+0.01 

73 ±03 

6.7 ±0.1 

0.49 ±0.02 

10.7+03 

6.8+ 0.2 

0.46 ±0.02 

11.7 ±0.4 

7.1 ±03 

0.67±0.03 

7.4 ±0.4 

7.2+0.4 

0.68+0.03 

73 ±0.4 

7.6 ±0.2 

0.79 ±0.02 

63 ±03 

7.8 ±0.2 

039±0.01 

9.7 ±03 

8.0 ±03 

0.73 ±0.02 

83 ±0.4 
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Tobacco fnstitute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 

‘Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Lucky Strike Lights KFSP.. 

.8.1+0.2 

0.65+0.01 

9.9 ±03 

Merit KFHP... 

.8,2 ±0.2 

0.63 ±0.01 

10.1 ±03 

Merit KFSP. 

8 7+0 7 

0.62+0.01 

10.0 ±03 

Vantage Menthol 100s 100FMSP........ 

.8.4+0.1 

0.61 ±0.02 

12.5 ±03 

Kool Lights KFMSP. 

.83±03 

0.70 ±0.02 

93 ±03 

Falcon Lights 100’s 10QFMSP... 

.83+03 

0.68 ±0.02 

10.5 ±03 

Virginia Slims Lights 100FMHP... 

.8.6+0.2 

0.68 + 0.02 

93 ±03 

Belair 100’s 100FMSP.. 

.8.6+03 

0.66+0.02 

93 ±0.4 

Tareyton Long Lights 100FSP........ 

.8.6+03 

0.71 ±0.02 

93+03 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.8.7+03 

0.73+0.03 

93 ±03 

Kent Golden Lights KFSP. 

.8.7+03 

0.79 ±0.02 

9.4 ±03 

Malibu Light's 100’s 10QFSP. 

.8.7+0.2 

0.75 ±0.02 

10.0 ±03 

Capri 100FMHP. 

.8.8+0.2 

0.71+0.01 

5.9 ±03 

Capri 100FHP...... 

.8.8+0.2 

0.76+0.02 

6.2+0.2 

Vantage 100s 100FSP. 

.8.8+0.1 

0.62 ±0.01 

123+03 

Virginia Slims Lights IOOFTTP... 

.8 8+0.7. 

0.68+0.02 

93+0.3 

More Lights 100s 100FMHP. 

.8.9+0.2 

0.66 ±0.01 

93+0.4 

Camel Lights KFSP..... 

.8.9+0.2 

0.61+0.01 

123±03 

Magna kites KFSP... 


0.62 ±0.01 

133 ±03 

Newport T .ights KFMSP. 

..9.0+0.2 

0.82+0.02 

9.9+03 

Salem Slim Lights 100’s 100EMHP..... 

.9.1+03 

0.72±0.02 

93 ±03 

Parliament Lights KFHP..... 

..9.1 + 03 

0.68+0.01 

9.7 ±0.2 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

..93 ±03 

0.75 ±0.02 

103 ±03 

Newport Lights KFMHP. 

9 7+0 7. 

0.84+0.02 

10.1+03 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP..... 

.93+03 

0.86+0.02 

9.8+0.4 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

.93+03 

0.73 ±0.02 

11,4+03 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

.93+03 

0.79+0.01 

10.8+03 

Kim 25’s 100FMHP. 

.93+03 

0.78 ±0.02 

9.9+03 

Parliament Lights KFSP.. 

.93+03 

0.70+0.02 

10.4+0.4 

Newport Lights 100’s 100FMSP... 

.9.4+03 

0.87 ±0.02 

9.9 ±03 

More Lights 100s 100FHP. 

.93±03 

0.74+0.02 

93 ±03 

Winston Lights 100’s 100FHP... 

.9.6+03 

0.67 ±0.01 

11.1 ±03 

Kent Golden Lights KFHP... 

.9.6 ±03 

0.84+0.02 

103 ±0.4 

Came! Lights KFHP.. 

.9.6+03 

0.61+0.01 

11.7 ±03 

Old Gold Lights KFSP. 

.9.7+0.2 

0.87+0.02 

113 ±03 

Salem Lights KFMSP. 

.9.7+03 

0.70+0.02 

135 ±03 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

.9.7 ±03 

0.68+0.01 

11.9 ±0.2 

Merit 100’s 100FSP. 

.9.9+03 

0.78+0.02 

113 ±03 

Kent Golden Lights 100s 100FHP... 

.9.9+03 

0.91 ±0.02 

10.6+03 

Merit 100’s 100FMSP. 

.10.0+03 

0,76 ±0.02 

11.6 + 0.2 

Winston Lights KFHP. 

.10.0+03 

0.63 ±0.01 

1L9+03 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

..10.0+03 

0.78 ±0.02 

1L7±03 

Players Lights 25’s KFMSP.. 

.10.1+03 

0.72+0.02 

11.0 ±0.3 

Players Lights 25’s KFSP. 

.10.2+03 

0.72 ±0.01 

113+03 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

.103+03 

0.97 ±0.03 

10.8 ±0.4 

Vantage KFMSP. 

..103+03 

0.69+0.02 

123+0.4 

Silva Thins Filters 100FHP.. 

.103 + 03 

0.87 ±0.02 

1L1±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


Kent Golden Lights 100s 100FSP.. 

Belair KJFMSP. 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP..., 

Falcon Lights KFMSP. 

Vantage KFSP..... 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 

Marlboro Lights KFHP... 

Richland Lights (25) KFSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Winston Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Kim 25’s 100FHP. 

Marlboro Lights KFMSP. 

Satin 100FSP. 

Falcon lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Camel Lights 100’s 100FSP.. 

Winston Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Satin 100FMSP..... 

Players 25’s lights 100’s 100FMSP. 

RitzlOO 100FMHP. 

Kool Milds KFMHP. 

Viceroy lights KFSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Kent KFHP.. 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Raleigh Lights KFSP... 

Silva Thins 100FSP.. 

Players KFHP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP. 

Lucky Strike KFSP.... 

Dorai Menthol Filter Lights KFMSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Ritz 100 100FHP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

More Lights 120s 120FMSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Players KFMHP.... 

Cambridge Lights 100’s 100FSP.,,,. 

Cambridge Lights KFMSP... 


“Tar” “Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/rig 


..10.3 ±0.4 
..10,4±02 
.. 10.4+0.2 
..10.5 ±0.2 
.,103 ±03 
..10.6 ±03 
..10.6 ±0.2 
.. 10.7±0.2 
.. 10 . 8 ± 0.2 
..10.8 ±0.2 
..10.9 ±02 
,.10.9 ±021 
..10.9 ±0.3 
..11.0±02 
..11.0 ±03 
..11.1 ±03 
,.11.2 ±03 
..112+02 
,.11.2 ±0.2 
,.113 ±03 
,. 112±02 
.113 ±03 
,.113 ±03 
.11.3 ±03 
,.11.4±0.2 
.113 ±03 
.113 ±03 
.113 ±03 
.113 ±03 
.113±03 
.113±03 
.11.6+03 
.11.6 ±03 
.11.6 ±03 
.11.6+03 
.11.7 ±0.2 
.11.7+03 
.11.7±03 
.11.7 ±03 
.11.8+0.2 
.11.8+03 
.11.8 ±0.2 
.11.8 ±03 
.113 ±0.2 
.11.9 ±03 
.11.9 ±03 
.11.9 ±03 


0.94+0.03 
0.82+0.02 
0.83+0.02 
0.81 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.72+0.02 
0.78 + 0.02 
0.77 ±0.01 
0.79+0.02 
0.82 ±0.02 
0.75 ±0.01 
0.82 ±0.01 
0.87+0.01 
0.79+0.02 
0.97+0.02 
0.77 ±0.02 
0.86 ±0.02 
0.80 ±0.01 
0.83 ±0.02 
0.78 ±0.01 
0.79 ±0.01 
0.79 ±0.02 
0.97 ±0.02 
1.00+0.02 
0.82 ±0.01 
0.80 ±0.02 
036±0.02 
036 ±0.02 
0.94 ±0.02 
0.87 ±0.02 
0.92±0.02 
0.86 ±0.01 
0.94 ±0.02 
0.81 ±0.01 
0.92 ±0.02 
0.87 ±0.02 
0.62 ±0.02 
0.88+0.02 
0.83 ±0.02 
0.85±0.01 
0.86 ±0.01 
0.91 ±0.02 
0.91+0.02 
0.85 ±0.01 
0.81+0.01 
0.87+0.02 
0.81 ±0.03 


113±0.4 
93 ±03 
12.0 ±0.4 
12.8+03 

12.1 ±0.4 

13.6 ±0.4 
133 ±03 

11.9 ±0.2 
133±03 
11.7±03 
133 ±0.4 

12.9 ±0.4 
1L6±0.4 

12.1 ±03 
12,7±0.3 
10.9+02 
133 ±0.4 

12.1 ±0.4 
132+03 
143+03 
133 ±03 
133 ±03 

11.4 ±03 
132+0.4 

13.4 ±0.2 

11.7 ±02 
1L1+0.3 
13.4+0.4 

11.7 ±0.4 
123+0.4 
123±02 
133±03 
102 ±03 
12.1+0.4 
123 + 03 
12.4+0.4 

14.1 ±03 
12.6 ±03 
13.0+02 
13.8±03 
14.0 ±03 
14.0+0.4 
192±03 
13.7+0.4 
123+02 
14.4+0.2 
123±03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 30 

Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Century 25’s Menthol Lights 100’s. 


.11.9+0.3 

0.84 ±0.02 

13.6+03 

KooIMilds KFMSP. 


.11.9+03 

0.92 ±0.02 

136 ±03 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP... 


.12.0+0.2 

0.96 ±0.02 

135 ±03 

More Lights 120s 120FSP. 


.12.0+03 

0.89 ±0.02 

19.1 + 0.4 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 


.12.0 + 0.2 

0.72+O.Q2 

13.7 ±03 

Malibu 100*s 100FSP. 


.12.0+03 

0.96 + 0.04 

139+05 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 


.131+0.2 

0.72 ±0.02 

13.7+03 

Silva Thins Menthol 100FMSP...... 


.12.1+0.2 

1.01 ±0.02 

10.4 ±03 

Benson & Hedges Multlfilter KFSP. 


.12.1+0.2 

0.87 ±0,02 

11.6 ±03 

Eli Cutter Lights KFSP... 


.12.1 ±03 

0.93 ±0.02 

13.4+03 

Cambridge Lights KFSP. 


.12.2+0.2 

0.84+0.02 

135+03 

Eve Lights 120’s 120FHP. 


.123+03 

1.07+0.03 

10.7+0.4 

Doral Filter Lights KFSP. 


.12.3+03 

0.66 ±0.02 

15.0 ±0.4 

Kent KFSP. 


.123+0.4 

0.93 ±0.03 

13.4 ±0.4 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 


.12.4+0.2 

0.92+0.02 

14.4+0.4 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 


.12.4+03 

0.95 ±0.02 

13.1 ±0.4- 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 


.123+0.4 

1.11+0.03 

10.8+0.4 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 


_12.6+03 

0.87+0.02 

153 ±0.4 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 


..12.8 ±03 

1.08 ±0.02 

10.7 ±03 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 


.12.8 ±03 

1.04+0.02 

1L1±03 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP. 


.123+03 

1.03 ±0.02 

10.9+03 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 


.13.0+03 

... 13 1+0 2 

1.02+0.02 

1.01 ±0.02 

1.Q5 ± 0.02 

16.7 ±03 
Q-t-n a 

Lark KFSP. 


.133+0.1 

132±0 3 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 


..—133+03 

1.06 + 0.02 

12.9 ±03 

L & M KFSP. 


.13.4 + 03 

1.04 ±0.02 

139 ±0.2 

Kent 100s 100FSP. 


.13.4+0.2 

1.04 ±0.02 

133+03 

Tareyton 100’s 100FSP. 


.133+03 

0.97 ±0.02 

16.2±0.4 

Pall Mall Red IflOFSP 


.13.6+03 

1.04+0.02 

14.0 ±03 

Kent 100s 100FMSP. 


.13.6+03 

1.00 ±0.03 

14.4 ±03 

Hi-Lite 100FHP. 

. 

..13.8+03 

1.01+0.02 

145+0.4 

Pall Mall Red KFSP. 


..13.8+03 

1.02+0.02 

12.9 ±03 

L&M Super 100 100FSP.. 


..13.8+03 

1.09 ±0.03 

13.9 ±03 

Lark Light 100’s 100FSP.. 

Rothmans Special Mild KFHP. 


.133 ±03 

133 + 03 

1.09 ±0.02 
1.01+0.02 

0.95 + 0.02 

14.1+0.4 
15.6+03 
153 ±03 

Tareyton YFST ... 


.13.8+03 

L & M KFHP. 


.13.9 ±03 

1.09+0.02 

133 ±03 

Players 100’s 100FHF. 


.14.0+0.2 

0.98 + 0.01 

123±03 

Magna KFHP... 


.14.1+0.4 

0.89 + 0.02 

15.9 ±05 

Magna KFSP... 


.143+03 

0.93 ±0.02 

14.9 ±03 

Doral Full Flavor 100\ 100FSP. 


.143+03 

0.81 ±0.02 

165 ±03 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 


.143+03 

1.02+0.03 

14.7 ±05 

Saratoga 120’s 120FHP. 


.14.4+03 

L04±0.02 

145 ±0.4 

Players 100’s 100FMHP... 


.14.4+03 

1.00 + 0.02 

13.0 ±0.4 

Dunhill Menthol 100FMHP. 


.145+03 

133 ±0.02 

17.1 ±03 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

Dunhill International 100FHP... 


.14.6+05 

.14,8+0.2 

1.05+0.02 

138 ±0.03 

145 ±05 
173 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


“Tar” “Nicotine” CO 


Brand 


mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Century 25’s (25) KFSP. 


.14.8+03 

0.95 ±0.02 

17.0 ±0.4 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 


.14.8 + 03 

1.10 ±0.02 

14.8 ±03 

Lark 100FSP. 


.143 + 0.3 

120+0.03 

145 ±0.4 

Saratoga 120’s 120FMHP. 


lao + o-t 

1.06 + 0 02 

14 9+03 

Raleigh KFSP. 


.15.0+0.4 

096+002 

145+0 3 

Benson & Hedges KFHP..,,.... 


.15.1 + 0.4 

1.18 ±0.02 

115 ±03 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP. 


.15.1+0.2 

1.04 ±0.02 

155+03 

Viceroy KFSP.. 


.15.1+03 

0.96+0.02 

14.7 ±03 

Doral Full Flavor KFHF. 


.15.2+03 

030 ±0.02 

18.1 ±0.5 

Raleigh 100’s 100FSP. 


.153+03 

0.99 ±0.02 

163 ±03 

Virginia Slims 100FSP.. 


isa+n? 

106 +0 01 

14 1+0 2 

Virginia Slims 100FMSP.... 



1.07 + 0 02 

135 + 0 4 

Camel Filters KFSP. 


.15.4+0.2 

1.00+0.02 

153 + 03 

Philip Morris Blues 10OFMSP. 


.155+0.2 

1.15 ±0.02 

15.6 ±0.4 

Craven "A" KFHP. 


.155+03 

1.13+0.02 

15.7+03 

KoolKFMHP. 


........ 15.6 ±03 

109 + 0 02 

15,8+03 

Salem KFMSP... 


.15.7+03 

0.97+0.02 

18.4+0.4 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP... 


.15.8+0.4 

1.14 + 0.02 

15.1+0.4 

Craven "A" RFHP. 


.16.0+0.4 

1.11 ±0.03 

12.8±03 

Eh Cutter KFSP. 


.16.1+0.2 

1.10+0.03 

15.4+02 

Fiesta KFSP. 


.16.1+03 

0.71+0.01 

18.4+03 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 


.16.2+0.2 

133 ±0.03 

163+03 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 


.16.2+0.2 

1.18 ±0.03 

16.6+03 

Pall Mall UnJEiltered Lights KNFSP. 


.16.2+0.9 

1.10+0.04 

12.0 ±1.0 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP.. 

__ 

.163+03 

1.13+0.02 

15.1 ±0.4 

Marlboro KFHP. 


.163+0.3 

1.08 ±0.02 

14.9 ±0.4 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 


__16.4+0.2 

1.16±0.02 

16.1 ±0.4 

Richland (25) KFMSP. 


.16.4+03 

1.09 + 0.02 

16.1+03 

Winston KFHP.. 


164 + rv? 

1.03 ± 0.01 

16 4+0 3 

Camel Fillers KFHP. 


.165 ±0.2 

1.03 ±0.01 

163 ±03 

Richland (25) KFSP. 


.16.6+03 

L16±0.03 

15.7 ±03 

Newport KFMHP.1. 


.16.6+03 

138 ±0.02 

16.9 ±0.4 

Salem 100’s 100FMSP. 


.16.6+0.2 

1.13 ±0.02 

17.9+0.4 

Marlboro 100’s 100FHP. 


.16.6+03 

1.16 ±0.02 

165±05 

More 120s 120FSP. 


.16.6+03 

1.15+0.02 

21.1+05 

Marlboro 100 Red 100FSP. 


.16.7+0.3 

1.18+0.02 

16.0 ±03 

Pall Mall 100’s 100FSP. 


.16.7 ±0.4 

124+0.02 

16.8 ±05 

Philip Morris International 100FMHP. 


.16.8 + 0.3 

1.13 ±0.02 

155+0.4 

Winston KFSP. 


.16.8 + 03 

1.09+0.02 

15.9+02 

Marlboro KFSP. 


.16.8 ±03 

1.11 ±0.02 

15.8 ±03 

Marlboro 100 Red 100FHP. 


.16.8 + 03 

1.19+0.02 

17.0 ±03 

Marlboro KFMSP. 


.16.8+0.2 

1.09 ±0.01 

15.6 ±03 

Newport (25) KFMSP. 


.16.8+03 

139 ±0.03 

17.0 ±0,4 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.. 


.16.8+03 

1.16±0.02 

16.1 ±0.4 

Marlboro 100’s 100FSP. 


.16.9+03 

1.17+0.02 

16.6 ±05 

More 120s 120FMSP. 


.16.9 + 0.5 

1.25+0.03 

213+0.7 

Marlboro 25’s KFSP... 


.16.9 + 0.4 

1.07+0.02 

15.6 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted “Tar” Test Results 


Brand 


Philip Morris Blues KFMSP.. 

Kool KFMSP. 

Alpine KFMSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

Cambridge Full Flavor KFSF. 

Century 25’s 100’s 100FSP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP 

Winston 100’s 100FSP. 

Newport KFMSP. 

Camel Filters 100FSP... 

Old Gold Filters KFSP. 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Philip Morris International 100FHP 

Tall 120s 120FMSP.. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Rothmans KFHP. 

Newport 100’s 100FMHP. 

Spring 100’s 100FMSP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Chesterfield RNFSP. 

KooIRNFMSP. 

Camel RNFSP. 

Philip Morris RNFSP...... 

Pall Mall 25’sKNFSP. 

PaU MaU KNFSP.. 

Raleigh KNFSP... 

English Ovals KNFHP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Players RNFHP... 

Old Gold Straights KNFSP. 

Philip Morris Commander KNFSP. 


“Tar” 

“Nicotine” 

CO 

mg/cig 


KM 

.16.9+03 

1.18 ±0.02 

16.0+03 

.16.9+0.4 

1.18 ±0.03 

163 ±0.4 

.17.0+0.4 

1.08+0.02 

15.7 ±0.4 

.17.0+0.3 

1.19 ±0.02 

173+0.4 

.17.0 ±03 

1.08 + 0.02 

16.1+03 

.17.0+0.4 

1.10 ±0.03 

20.7 ±05 

......17.2+03 

1,15 ±0.02 

15.9+0.4 

.17.2+03 

1.07 ±0.02 

175±03 

.173 + 0.2 

133 ±0.02 

17.7±03 

.17.4+0.4 

1.07+0.03 

18.1 ±05 

.173±0.4 

134 ±0.03 

182 ±0.4 

.17.7+03 

131 + 0.02 

17.2 ±0.4 

.17.7+0.3 

1.45+0.03 

16.7 ±05 

.17.8+0.2 

1.20 ±0.01 

16.7 ±0.4 

.17.8+0.4 

134 ±0.03 

17.6+0.6 

.17.8+03 

0.91 ±0.01 

195 ±0.4 

.183+0.4 

131+0.02 

16.8 ±05 

.18.6+03 

137 ±0.03 

20.4 ±0.3 

.193+03 

133 ±0.03 

19.0+03 

.19.4+0.2 

136 ±0.02 

185 ±03 

.19.4+03 

133 ±0.03 

18.9 ±0.4 

.19.6+03 

135 ±0.03 

19.0+0.4 

.19.7+03 

132+0.03 

195 ±0.4 

.19.9 ±0.4 

1.64 ±0.04 

20.7 ±0.6 

—203+025 

130 ±0.03 

132 ±03 

....213+0.8 

134 ±0.05 

143+0.4 

....21.9 ±0.5 

136 ±0.03 

14.4+03 

....22.7 ±0.4 

1.34+0.02 

133 ±0.3 

....23.6+03 

134 ±0.03 

162±0.4 

_23.7 ±0.4 

134+0.02 

16.1+03 

....24.0 ±0.4 

1.38 ±0.03 

17.0 ±0.4 

....243 + 0.6 

134 ±0.05 

153 ±0.4 

....243±0.4 

130± 0.02 

17.0 ±0.4 

....24.7+03 

1.69 ±0.04 

15.7 ±03 

....25.0+03 

137 ±0.03 

173+03 

....253+03 

1.66 ±0.04 

16.0 ±03 

....26.9 ±0.4 

1.91 ±0.03 

18.8 + 03 

....273+03 

1.65±Q,Q3 

163 ±0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


CO 

mg/cig 


“Tar” “Nicotine” 

mg/cig mg/cig” 


Tareyton Long Lights 100FSP. 93 ± 0.3 8.6 ± 0.2 

Bclair 100’s 100FMSP.9.2 ±0.4 8.6±0.3 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.93±0.3 5.6+0.1 

Kent Golden Lights KFSP.9.4 ± 0.5 8.7 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 1G0FHP.9.5 ±0.3 8.8 ±0.2 

Parliament Lights KFHP.9.7 ±0.2 9.1 ±0.2 

Merit KFMSP.9.7±0.2 7.8±0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.9.8 ±0.4 9.2 ±03 

More Lights 100s 100FHP.9.8 ±03 93 ± 03 

More Lights 100s 100FMHP.9.8 ± 0.4 8.9 ± 02 

Kool lights lOO’s lOOFMSP. 9.8 ±03 8.7± 03 

Belair KFMSP.9.8 ± 0.2 10.4 ± 02 

Salem Slim lights 100’s 100FMHP.9.8±0.2 9.1±03 

Lucky Strike Lights KFSP...... 9.9±03 8.1 ±03 

Newport Lights 100’s lOOFMSP....9.9 ±03 9,4±0.2 

Newport Lights KFMSP.9.9 ±03 9.0±0.2 

Kim 25’s 100FMHP.9.9 ±03 93 ± 0.2 

Malibu Light’s 100’s 100FSP.10.0 ±03 8.7± 0.2 

Merit KFSP...10.0±03 8.2±03 

Merit KFHP.10.1+03 8.2 ±03 

Newport Lights KFMHP.10.1 ±03 93± 03 

Silva Thins 100FSP.103 ± 03 11.6 ±03 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP.103±03 9.2±03 

Parliament lights KFSP.... 10.4 ±0.4 93 ± 03 

Silva Thins Menthol lOOFMSP.10.4 ±03 12.1 + 03 

Kent Golden Lights KFHP.103 ± 0.4 9.6 ± 03 

Falcon Lights 100’s lOOFMSP.103 ±03 83± 0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.10.6 ±03 9.9± 03 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP.10.7 ± 03 12.8 ±03 

Bright 100s lOOFMSP.10.7+03 6.7±0.1 

Eve Lights 120’s 120FHP.10.7+0.4 123+03 

Eve Ughts 120’s 120FMHP.10.8+0.4 123±0.4 

Newport lights 100’s 100FMHP.103 ±0.4 103+03 

Dunhill International Superior Mild 100FHP... 10.8 ±03 93± 03 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.10.9+03 12.8 ± 03 

Falcon Lights KFSP.10.9 ± 0.2 11.1 ± 0.2 

Players lights 25’s KFMSP.11.0+03 10.1+03 

Kool Milds KFMHP.11.1 ±03 113+03 

Silva Thins Filters 100FHP..11.1 ± 0.2 103 ±03 

Eve Slim Ughts 100’s 100FHP.11.1+03 12.8+0.2 

Winston lights 100’s 100FHP.11.1±03 9.6±0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.113 ± 0.4 10.3 ± 0.4 

Old Gold lights KFSP.113+03 9.7±03 

Players Lights 25’s KFSP. 113±03 10.2±0.2 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 11.4+03 113 ±0.2 

Salem Ughts 100’s lOOFMSP. 11.4+03 93±0.2 

Benson & Hedges KFHP.113 ± 03 15.1+0.4 


0.71+0.02 
0.66+0.02 
0.47+0.02 
0.79 ±0.02 
Q.68±Q.02 
0.68 ±0.01 
039+0.01 
036+0.02 
0.74 ±0.02 
0.66 + 0.01 
0.73 ±0.03 
0.82 ±0.02 
0.72+0.02 
0.65 ±0.01 
0.87 ±0.02 
0.82 ±0.02 
0.78 ±0.02 
0.75±0.02 
0.62±0.01 
0.63+0.01 
0.84+0.02 
0.94+0.02 
0.75 ±0.02 
0.70 ±0.02 
1.01 ±0.02 
034±0.02 
0.68 ±0.02 
0.91 ±0.02 
L08±0.02 
0.49 ±0.02 
L07+0.03 
Lll±0.03 
0.97 ±0.03 
0.79 ±0.01 
1.03 ±0.02 
0.77+0.02 
0.72+0.02 
036+0.02 
0.87 ±0.02 
1.04 ±0.02 
0.67±0.01 
0.94+0.03 
037±0.02 
0.72±0.01 
0.97 ±0.02 
0.73+0.02 
1.18+0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


Kim 25’s 100FHP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP.._ 

Salem Lights 100's 100FMHP. 

Camel Lights FCFHP... 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

Ritz 100 100FMHP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights KFHP... 

Winston lights KFHP. 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

Pall Mall UnCltercd Lights KNFSP_ 

Players KFHP... 

Marlboro Lights KFMSP. 

Marlboro Lights KFSP... 

Falcon Lights KFMSP..... 

Marlboro Lights 25’s KFSP... 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP 

Players KFMHP.. 

Lark KFSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP_ 

Lucky Strike KFSP. 

Camel Lights KFSP... 

Salem Lights KFMSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Vantage Menthol 100s 10QFMSP. 

Cambridge Lights KFMSP. 

Cambridge Lights KFSP .... 

Richland Lights (25) KFSP. 

Kool Milds KFMSP.. 

Lucky Strike KFHP... 

Satin 10QFSP. 

Craven "A" RFHP. 

Kent KFHP. 

Benson & Hedges Lights IQO’s 100FSP..... 

Lark Lights KFSP.. 

Vantage KFMSP. 

Players 100’s 100FHP. 

Pall Mall Red KFSP. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Pall Mall light 100’s Low Tar 100FMSP... 
Malibu 100’s 100FSP. 


CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 
mg/cig * 

..11.6 ±0.4 

10.9+03 

0.87+0.01 

..11.6 ±0.2 

10.0+02 

0.76 ±0.02 

..11.6 ±03 

12.1 ±0.2 

0.87 ±0.02 

..11.7 ±03 

10.8 ±0.2 

032±0.02 

..11.7±0.2 

9.6 ±02 

0.61 + 0.01 

..11.7 ±0.4 

6.8+02 

0.46 ±0.02 

..U.7±03 

10.0±0.2 

0.78+0.02 

..11.7 ±03 

113 ±0.2 

0.80 ±0.02 

..11.7 ±0.4 

113+0.2 

0.94 ±0.02 

..11.8 ±03 

9.9 ±02 

0.78 ±0.02 

..11.9+03 

10.7 ±02 

0.77 ±0.01 

..11.9 + 03 

10.0+0.2 

0.63+0.01 

..11.9±03 

9.7 ± 02 

0.68+0.01 

..12.0+0.4 

10.4 ±0.2 

0.83 + 0.02 

..13.0 ±1.0 

16.2+0.9 

1.10 ±0.04 

..12J±0.4 

11j6 ± 02 

0.81 ±0.01 

..131 ±03 

11.0+02 

0.79 ±0.02 

..131+0.4 

11.2±0.2 

0.80 ±0.01 

.12.1+0.4 

10.5 ±03 

0.78 ±0.02 

,123±03 

113 ±0.2 

0.79+0.02 

.132+03 

113 ±02 

0.92+0.02 

.12.2+03 

10.6+02 

0.78+0.02 

.132+0.2 

11.9 ±02 

031+0.01 

.12.2+03 

133+0.1 

1.05+0.02 

.12.3+0.2 

83+0.1 

0.62 ±0.01 

.133+0.3 

11.6+03 

0.92+0.02 

.12.4+0.4 

11.7 ±0.2 

0.87+0.02 

.123±03 

8.9+02 

0.61 ±0.01 

.135+03 

9.7+03 

0.70 ±0.02 

.123 ±03 

12.0 ±02 

0.96 ±0.02 

.123±03 

8.4+0.1 

0.61+0.02 

.123 ±0.3 

11.9 ±03 

031 ±0.03 

.135+03 

12.2 ±02 

0.84 ±0.02 

.135+0.2 

103+02 

0.79 ±032 

.12.6+03 

11.9 ±03 

0.92+0.02 

.12.6 ±03 

11.7 ±0.2 

0.88 ±0.02 

137+03 

11.0 ±03 

0.97 ±0.02 

12.8 ±03 

16.0+0.4 

LI 1± 0.03 

.12.8+0.4 

113 ±03 

037+0.02 

123 ±03 

103+02 

031 ±0.02 

12.8 ±0.4 

13.1 ±02 

1.01+0.02 

12.8 ±0.4 

103 ±03 

0.69+0.02 

123 ±03 

14.0 ±02 

0.98 ±0.01 

12.9+0.3 

133 ±03 

1.02±0.02 

12.9±0.4 

10.9+02 

0.82+0.01 

139±03 

133 ±0.2 

1.06 ±0.02 

139 ±03 

12.0 ±03 

0.96+0.04 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


CO 

mg/cig 

“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 
mg/cig “ 

L & M KFSP. 


.12.9+0.2 

13.4 ±03 

1.04+0.02 

Players 100’s 100FMHP. 


.13.0 + 0.4 

14.4+03 

1.00 ±0.02 

Winston Lights 100’s 10QFSP. 


.13.0 + 03 

11.2+0.2 

0.79 ±0.01 

Ritz 100 100FHP. 


.13.0+0.2 

11.7+03 

0.83+0.02 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 


.13.1+0.4 

12.4 ±0.2 

0.95 ±0.02 

Chesterfield RNFSP. 


.13.2+03 

203±03 

130±0.03 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 


.13.2+03 

112+0.2 

0.83 ±0.02 

Satin 100FMSP. 


. 13 2+0 4 

113+03 

i m+iin? 

Magna Lites KFSP....... 


.13.2+0.2 

90+01 

0 62+0 01 

Philip Morris RNFSP. 


.133+0.3 

22.7+0.4 

1.34+0.02 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 


.133+0.4 

11.2±03 

0.86+0.02 

L & M KFHP. 


.133+0.3 

13.9 ±03 

1.09 ±0.02 

Eli Cutter Lights KFSP....*. 


.13.4+03 

12.1 ±03 

0.93 ±0.02 

Viceroy Lights KFSP. 


.13.4+0.4 

113 ±03 

0.86 ±0.02 

Players 25’s Lights 100's 100FMSP. 


.13.4+03 

11.4 ±02 

0.82 ±0.01 

Kent KFSP... 


.13.4+0.4 

123 ±0.4 

0.93 ±0.03 

Virginia Slims 100FMSP. 


. 134+04 

154+03 

107 + 0 02 

Raleigh Lights KFSP. 


.133+03 

11.6 ±02 

036±0.01 

Winston lights KFSP. 


_13,5-0 4 

10.9+0.2 

0.75+O.01 

Century 25’s Menthol Lights 100’s... 


.13 0 — 03 

11.9+03 

0 84+0 02 

Vantage KFSP. 


.13.6+0.4 

10.6+03 

0.72 ±0.02 

Century 23s Lights 100’s 100FSP. 


.13.7+0.4 

113 ±02 

035 ±0.01 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP. 


.13.7 ±03 

12.1 ±02 

0.72+0.02 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 


.13.7+03 

12.0+02 

0.72 ±0.02 

Kent 100s 100FSP.... 


13R-03 

13 4+02 

L04+0 02 

Players 25’s lights 100’s 100FSP. 


.13.8+03 

11.8 ±02 

035+0.01 

L & M Super 100 100FSP. 


.13.9+03 

13.8 ±02 

1.09±0.03 

Viceroy lights 100’s 100FSP. 


.14.0+0.4 

113 ±0.2 

0.91 ±0.02 

Cambridge lights 100’s 100FMSP. 


.14.0+03 

11.8 ±02 

036±0.Q1 

Fall Mall Red 100FSP. 


.14.0+03 

13.6+03 

1.04 ±0.02 

Virginia Slims 100FSP. 


_14.1+0.2 

15.4+0.2 

1.06+0.01 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP 


.14.1+03 

11.7 ±02 

0.62 ±0.02 

Lark light 100’s 100FSP. 


..14.1+0.4 

133 ±03 

L09±0.02 

KoolRNFMSP. 


.143+0.4 

213 ±0.8 

134+0.05 

Cambridge lights 100’s 100FSP. 


.14.4+0.2 

11.9 ±02 

0.87 ±0.02 

Kent 100s 100FMSP. 


144 + 03 

13.6 + 03 

1.00 +0 03 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP,. 


..14.4 + 0.4 

12.4+02 

0.92 ±0.02 

Camel RNFSP. 


..14.4+03 

21.9 + 03 

136 ±0.03 

Lark 100FSP. 


.143+0.4 

14.8 ±0.3 

130+0.03 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 


.143+03 

14.6+03 

1.05 ±0.02 

Raleigh KFSP. 


.143+0.3 

15.0 ±0.4 

0.96 ±0.02 

Camel lights 100’s 100FSP. 


.143+03 

112 ±03 

0.78+0.01 

Saratoga 120’s 120FHP. 


.143+0.4 

14.4 ±03 

1.04+0.02 

Hi-Lite 100FHP... 


.143 + 0.4 

13.8 ±02 

L01±0.02 

Viceroy KFSP. 


.14.7+03 

15.1+0.3 

0.96 ±0.02 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP. 


.14.7+03 

143 + 0.3 

1.02 ±0.03 

St. Moritz Filter 100s 100FSF... 


.14.8+03 

14.8 ±03 

1.10±0.02 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


CO “Tar” “Nicotine” 


Brand 

mg/eig 

mg/cig 

mg/cig “ 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

.14.9+03 

14.9 ±03 

1.06+0.02 

Magna KFSP... 

..14.9 ±03 

14.2+03 

0.93 ±0.02 

Marlboro KFHP. 

..14.9+0.4 

16.3 ±03 

L08±0.02 

Doral Filter Lights KFSP. 

.15.0+0.4 

123 ±0.3 

0.66+0.02 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP.. 

.15.1+0.4 

153+0.4 

1.14 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 1Q0FMHP... 


163+03 

1.13+0.02 

Falcon Lights 100’s 100FSP. 

.153+0.4 

12.6 ±03 

0.87+0.02 

Tareyton KFSP... 

.153+03 

133+0.3 

0.95+0.02 

Camel Filters KFSP.... 

.153 + 03 

15-4+03 

LOO ±0.02 

English Ovals KNFHP..... 

.153+0.4 

24.2 ±0.6 

L84±0.05 

Eli Cutter KFSP. 

.15.4+03 

16.1+0.2 

L10±0.03 

Philip Morris International 100FMHP.. 

.153+0.4 

16.8 ±03 

1.13 ±0.02 

St. Moritz Menthol Filter 10QMSP.. 

.153+03 

15.1 ±03 

L04+0.02 

Philip Morris Blues 100FMSP.. 

.15.6+0.4 

153 ±03 

L15+0.02 

Marlboro 25^5 KFSP. 

.15.6+0.4 

16.9 ±0.4 

L07±0.02 

Marlboro KFMSP..... 

.15.6 ±03 

16.8 ±03 

L09±0.01 

Rothmans Special Mild KFHP.. 

..15.6+03 

133+03 

L01±0.02 

Alpine KFMSP. 

.15.7+04 

17.0+0.4 

L08+0.02 

Chesterfield KNFSP.. 

.15.7+03 

24.7 ±03 

1.69 ±0.04 

Craven "A" KFHP. 

.15.7+0.3 

153 ±03 

L1310.02 

Richland (25) KFSP. 

.15.7+03 

16.6 ±03 

1.16+0.03 

Marlboro KFSP. 

.153 + 03 

163 ±03 

1.11 ±0.02 

Kool KFMHP.... 

.15.S+03 

15-6 ±03 

1.09 ±0.02 

Magna KFHP... 

.15.9+03 

14.1+0.4 

0.89 ±0.02 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP..—...... 

.15.9+0.4 

17.2 ±03 

1.15 ±0.02 

Winston KFSP. 

.15.9+0.2 

16.8 ±03 

L09±0.02 

Players RNFHF..... 

.16.0+03 

253±03 

1.6610.04 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

.16.0+0.3 

16.7+03 

1.18+0.02 

Philip Morris Blues KFMSP. 


16.9 ±03 

1.18+0.02 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

.16.1 ±03 

17.0 ±03 

1.08 ±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 

.16.1+0.4 

16.8+03 

1.16+0.02 

Richland (25) KFMSP. 

.16.1+03 

16.4+03 

1.09 + 0.02 

Pall Mall KNFSP. 


23.7+0.4 

L54±0.02 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP... 

.16.1+0.4 

16.4 ±03 

1.16 ±0.02 

Pall Mall 25’s KNFSP. 

.16.2+0.4 

23.6+03 

L54±0.O3 

Raleigh 100’s 100FSP. 

.16.2+03 

153 ±03 

0.99 + 0.02 

Tareyton 100’s 100FSP... 

.163+0.4 

13510.3 

0.97 ±0.02 


.163+03 

163+03 

1.03 ±0.01 

Philip Morris Commander KNFSP. 

.163+0.4 

273±0.5 

1.6510.03 

Kool Super Longs 100’s 1Q0FMSP. 

.163 ±03 

163±0.2 

133 ±0.03 

Winston KFHP. 

.16.4+03 

16.4+03 

1.03 ±0.01 

Kool KFMSP... 

.16.5+0.4 

16.9 ±0.4 

L18±Q.03 

Marlboro 100’s 100FHP...... 

.163+03 

16.6 ±03 

L16±0.02 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

.16.6+03 

163±03 

1.18 ±0.03 

Doral Full Flavor 100’s 100FSP... 

.16.6+03 

143+03 

0.81 ±0.02 

Marlboro 100’s 100FSP. 

.16.6+03 

16.9 ±03 

L17+0.02 

Philip Morris International 100FHP.. 

..16.7+0.4 

17.8+03 

13010.01 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Sorted CO Test Results 


Brand 


Old Gold Lights 100s 100FSP.... 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP. 

PaH Mall 100’s 100FSP. 

Newport KFMHP.. 

Raleigh KNFSP.. 

Newport (25) KFMSP. 

Century 2?s (25) KFSP. 

Marlboro 100 Red 100FHP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges 100’s 10GFSP 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

Dunhill International 100FHP.... 

Winston 100’s 100FSP. 

Tan 120s 120FMSP. 

Newport KFMSP.. 

Herbert Tareyton KNFSP.. 

Salem 100’s 100FMSP.. 

Doral FuU Flavor KFHP. 

Camel Filters 100F5P.. 

Old Gold Filters KFSP. 

Fiesta KFSP. 

Salem KFMSP. 

Spring lOO’s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport 100’s (25) 100FMSP... 

Newport 100’s 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP.. 

More Lights 120s 120FMSP... 

Old Gold Filter 100’s 100FSP_ 

Doral FuU Flavor KFSP... 

Rothmans KFHP. 

Centura’s 100’s 100FSP ........Z 

Tall 120s 12QFSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s 120FMSP. 


CO 

mg/cig 

...16.7±03 
...16.7+03 
... 16.8 ±03 
...16.8 ±0.5 
... 16.9 ±0.4 
...17.0 ±0.4 
...17.0 ±0.4 
...17.0 ±0.4 
...17,0 ±03 
...17.0+0.4 
...17.1+03 
...17.2+0.4 
..173+0.4 
..173+0.4 
..173 ±03 
-.17.6 ±0.6 
.. 17.7 ±03 
..173 ±03 
..17.9+0.4 
..18.1+0.5 
..18.1±0_5 
..183 ±0.4 
..18.4+03 
.18.4 ±0.4 
.183+03 
.18.8 ±03 
.18.9 ±0.4 
.19.0+0.4 
.19.0+0.3 
.19.1 ±0.4 
.193 ±0.5 
.193 ±0.4 
.193 ±0.4 
.20.4+03 
20.7±03 

20.7 ±0.6 
21.1+03 
213 ±0.7 


“Tar” 

m s/ ci g 

13.0 ±03 
17.7+03 
18.2+0.4 

16.7 ±0.4 

16.6 ±03 
24.0 ±0.4 
16.8+03 
14.8+03 

16.8 ±03 
243±0.4 

14.5 ±03 
17.0+03 
17.7+03 
143 ±03 
173 ±03 
173+0.4 
173+0.2 
25.0 ±03 

16.6 ±0.2 
153+03 
17.4±0.4 
173 ±0.4 
16.1 ±0.2 
15.7±03 
19.4 ±03 

26.9 ±0.4 
19.4 ±03 
19.6+03 
193 ±03 
12.0 ±03 
113+0.2 

19.7 ±03 
173 ±03 

18.6 ±03 
17.0 ±0.4 

19.9 ±0.4 

16.6 ±03 

16.9 ±03 


“Nicotine” 



1.02 ±0.02 
1.45 ±0.03 
131 ±0.02 
1.24 ±0.02 
138 ±0.02 
138 ±0.03 
1.29 ±0.03 
0.95 ±0.02 
1.19 + 0.02 

130 ±0.02 

133 ±0.02 
1.19+0.02 

131 ±0.02 
138 ±0.03 
1.07 ±0.02 

134 ±0.03 

133 ±0.02 
L57±0.03 
1.13+0.02 
0.80 ±0.02 
1.07+0.03 

134 ±0.03 
0.71±0.0l 
0.97+0.02 
136+0.02 
1.91 ±0.03 
133 ±0.03 
135+0.03 
133 ±0.03 
039 ±0.02 
0.91 ±0.02 
132+0.03 
0.91+0.01 
137 ±0.03 
1.10 ±0.03 
1.64+0.04 
1.15+0.02 
135+0.03 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 30 

Rounded Results 


Brand 


Tar Nicotine CO 

mg/cig mg/ci; 


Alpine KFMSP.. 

.17 

1.1 

16 

Belair KFMSP. 

.10 

0.8 

10 

Bclair 100’s 100FMSP. 

.9 

0.7 

9 

Benson & Hedges KFHP..... 

.15 

12 

12 

Benson & Hedges 100’s 100FHP.. 

.17 

1.2 

16 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

.16 

1.1 

15 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

.17 

1.2 

17 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP. 

.16 

12 

16 

Benson &. Hedges Deluxe Ultra lights 100’s 100FHP. 

.6 

0.5 

7 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lghts 100’s 100FMHP... 

.. 5 

05 

6 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP. 


0.8 

13 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

.11 

0.8 

12 

Benson &. Hedges Multifilter KFSP. 


0.9 

12 

Bright 100s 100FMSP. 

7 

05 

11 

Cambridge Full Flavor KFSP... 

.17 

1.1 

16 

Cambridge Full Flavor 100’s 1DOFSP... 

.17 

L2 

16 

Cambridge Lights KFSP.. 

.12 

0.8 

13 

Cambridge Lights KFMSP... 

.12 

0.8 

13 

Cambridge Lights 100’s 100FSP... 

_12 

0.9 

14 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP.. 

.12 

0.9 

14 

Camel RNFSP. 

.22 

1.4 

14 

Camel Filters KFHP.... 

.16 

1.0 

16 

Camel Filters KFSP.. 

.....15 

1.0 

15 

Camel Filters 100FSP. 

.17 

1.1 

18 

Camel Lights KFHP..... . 

10 

06 

12 

Camel Lights KFSP... 

.9 

0.6 

12 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

.11 

0.8 

15 

Capri 100FHP. 

.9 

0 8 


Capri 100FMHP... 

0 

07 

A 

Carlton KFHP. 

...< 0.5 

< 0 05 

< o,5 

Carlton KFSP. 

. 1 

0.1 

2 

Carlton KFMSP..... 

. 1 

01 

1 

Carlton 100’s 100FHP. 

. 1 

0.1 

1 

Carlton 100’s 100FMHP. 

. 1 

0.1 

1 

Carlton 100’s 100FSP. 

.3 

03 

4 

Carlton 100’s 100FMSP. 

.4 

0.4 

6 

Carlton 120’s 120FSP. 

.6 

0.6 

5 

Carlton 120’s 120FMSP. 

.6 

0.6 

5 

Century 25 1 s (25) KFSP. 

.15 

0.9 

17 

Century 25’s lOO’s 100FSP. 

.17 

1.1 

21 

Century 25’s Lights (25) KFSP. 

.10 

0-7 

12 

Century 25’s Lights 100 ; s 100FSP. 

.12 

0.8 

14 

Century 25’s Menthol Lights 100’s.... 

.12 

0.8 

14 

Chesterfield RNFSP... 

.20 

13 

13 

Chesterfield KNFSP. 

.25 

L7 

16 

Doral Full Flavor KFHP. 

.15 

0.8 

18 

Doral Full Flavor KFSP... 

.18 

0.9 

20 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Tar Nicotine CO 


Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

.14 

0.8 

17 

Doral Filter Lights KFSP... 

.12 

0.7 

15 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP. 

.12 

0.6 

14 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP. 

.12 

0.7 

14 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP... 

.12 

0.7 

14 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.7 

0J5 

12 

Eli Cutter KFSP. 

Id 

1.1 

15 

Ell Cutter Lights KFSP. 

.12 

0.9 

13 

English Ovals KNFHP... 

.24 

1.8 

15 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP. 

.13 

1.0 

11 

Eve Slim Lights 100's 100FMHP. 

.13 

1.0 

11 

Eve Lights 120's 120FHF. 

.12 

1.1 

11 

Eve Lights 120’s 120FMHP. 

.13 

LI 

11 

Falcon Lights KFSP. 

.11 

0.8 

11 

Falcon Lights KFMSP. 

.10 

0.8 

12 

Falcon Lights 100’s 100FSP... 

.13 

0.9 

15 

Falcon lights 100's 100FMSP. 

.9 

0.7 

11 

Fiesta KFSP. 

.16 

0.7 

18 

Herbert Tareyton KNFSP..,...,.,...,,.,,,.... 

.25 

L6 

18 

Hi-Lite 100FHP. 

.14 

1.0 

15 

Kent Golden lights KFHP. 

.10 

0.8 

10 

Kent Golden Lights KFSP. 

.9 

0.8 

9 

Kent Golden Lights KFMSP.. 

.8 

0.7 

9 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

.10 

0.9 

11 

Kent Golden Lights 100s 100FSP..„.„. 

in 

0.9 

11 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.,..,,,..........,... 

.9 

0.9 

10 

Kent KFHP. 

.11 

0.9 

13 

Kent KFSP. 

.12 

0.9 

13 

Kent 100s 100FSP. 

..-n 

1.0 

14 

Kent 100s 100FMSP. 

.14 

1.0 

14 

Kent m KFSP. 

.4 

0.4 

4 

Kent TTT 100s 100FHP. 

5 

0.5 

6 

Kent m 100s 100FSP. 

,, „.,. 5 

0.5 

7 

Kim 25*5 100FHP. 

.11 

0.9 

12 

Khn25 , sl00FMHP. 

.9 

0.8 

10 

Kool RNFMSP. 

.21 

1.3 

14 

KoolKFMHP. 

.Id 

1.1 

16 

Kool KFMSP. 

.17 

1.2 

17 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP. 

.16 

1.2 

16 

Kool Lights KFMSP. 

.8 

0.7 

9 

Kool Lights 100’s 100FMSP. 

.9 

0.7 

10 

Kool Milds KFMHP. 

.11 

0.9 

11 

Kool Milds KFMSP. 

.12 

0.9 

13 

Kool Milds 100’s 100FMSP. 

.12 

0.9 

12 

Knol Ultra KFMSP. 

.3 

03 

4 

Kool Ultra 100’s 100FMSP..... 

.6 

03 

6 

L & M KFHP. 

.14 

1.1 

13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


L&MKFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

L & M 30’s Lights 100's 1Q0FSP. 

Lark KFSP.. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP.. 

Lark Light 100’s 100FSP... 

Lucky Strike RNFSP... 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP. 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP... 

Lucky Strike Lights 100’s 100ESP. 

Magna KFHP... 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP.. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Malibu Light's 100’s 100FSP. 

Marlboro KFHP.. 

Marlboro KFSP... 

Marlboro KFMSP.... 

Marlboro 100's 100FHP.„. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP.. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFMSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP_ 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP_ 

Marlboro Lights 25’s KFSP. 

Marlboro 100 Red 100FHP. 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP.. 

Merit KFHP.. 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP-. 

Merit 100's 10QFMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP... 

Merit Ultra lights KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 


Tar 

mg/cig 

Nicotine 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

...13 

1.0 

13 

...14 

i.i 

14 

.... 8 

0.8 

6 

...13 

1.1 

11 

...13 

1.0 

12 

...15 

12 

14 

...13 

1.0 

13 

...14 

1.1 

14 

...24 

1.5 

17 

...12 

0.9 

13 

...12 

0.9 

12 

...12 

1.0 

12 

...12 

0.9 

12 

.... 8 

0.6 

10 

.... 9 

0.8 

10 

...14 

0.9 

16 

..14 

0.9 

15 

... 9 

0.6 

13 

..12 

LO 

13 

..11 

0.9 

12 

... 9 

0.7 

10 

..16 

1.1 

15 

..17 

LI 

16 

..17 

1.1 

16 

..17 

12 

17 

..17 

12 

17 

..17 

1.1 

16 

..11 

0.8 

12 

-.11 

0.8 

12 

..11 

0.8 

12 

..11 

0.8 

13 

..11 

0.8 

13 

..10 

0.8 

12 

.11 

0.8 

12 

.17 

1.2 

17 

.17 

1.2 

16 

.18 

1.4 

17 

.18 

15 

17 

.. 8 

0.6 

10 

.. 8 

0.6 

10 

.. 8 

0.6 

10 

.10 

0.8 

12 

.10 

0.8 

12 

.. 5 

0.5 

7 

..5 

0.4 

6 

.. 6 

05 

7 

.. 5 

0.5 

7 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Tar Nicotine CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


More 120s 120FSP. 



.17 

1.2 

21 

More 120s 120FMSF. 



.17 

13 

21 

More Lights 100s 100FHP. 



.9 

0.7 

10 

More Lights 100s 100FMHP. 



.9 

0.7 

10 

More Lights 120s 120FSP. 



.12 

0.9 

19 

More Lights 120s 120FMSP. 



.12 

0.9 

19 

Newport KFMHP. 



.17 

13 

17 

Newport KFMSP. 



.17 

13 

18 

Newport 100’s 100FMHP. 



.19 

13 

19 

Newport 100’s 100FMSP. 



19 

13 

19 

Newport (25) KFMSP. 



.17 

1.3 

17 

Newport iflO’s (25) 100FMSP. 



.20 

1.6 

19 

Newport Fights KFMHP.,..,,..,.,,. 



0 

03 

10 

Newport lights KFMSP. 



.9 

0.8 

10 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 



.10 

1.0 

11 

Newport Lights 100’s 100FMSP.... 



.9 

0.9 

10 

Now KFHF. 



.< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

Now KFSP. 



.1 

0.1 

2 

Now KFMSP. 




0.1 

2 

Now 100s 100FSP. 



.2 

0.2 

3 

Now 100s 100FMSP.. 



.3 

03 

4 

Old Gold Straights KNFSP. 



.27 

1.9 

19 

Old Gold Filters KFSP. 



.17 

13 

18 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 



.20 

13 

19 

Old Gold Lights KFSP. 



.10 

0.9 

11 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 



.13 

1.0 

17 

Pall Mall KNFSP. 



.24 

13 

16 

Fall Mall 25’s KNFSP. 



.24 

13 

16 

PaH Mall 100’s 100FSP. 



.17 

12 

17 

Pall Mall Unfiltered Lights KNFSP. 



.16 

LI 

12 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 



.10 

0.8 

12 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP. 



.13 

1.1 

13 

Pall Mall Red KFSP. 



.14 

1.0 

13 

Pall Mall Red 100FSP. 



.14 

1.0 

14 

Parliament Lights KFHP. 



.9 

0.7 

10 

Parliament Lights KFSP..,....,.,.,,,. 



. 9 

0,7 

10 

Parliament Lights 100’s 100FSP. 



.12 

1.0 

13 

Philip Morris RNFSP.... 



.23 

13 

13 

Philip Morris Commander KNFSP. 



.27 

1.6 

16 

Philip Morris Blues KFMSP. 



.17 

1.2 

16 

Philip Morris Blues 100FMSP. 



.15 

12 

16 

Philip Morris International 100FHP. 



.18 

1.2 

17 

Philip Morris International 100FMHP. 



.17 

1.1 

15 

Players RNFHF... 



.25 

1.7 

16 

Players KFHP. 



.12 

0.8 

12 

Players KFMHP. 



. 12 

0.8 

12 

Players 100’s 100FHP. 



.14 

1.0 

13 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Brand 


Players 100’s 100FMHP. 

Players Lights 23s KFSP. 

Players Lights 25’s KFMSP. 

Players 25’s Lights 100’s 100FSP..... 
Players 25’s Lights 100’s 100FMSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Richland (25) KFSP. 

Richland (25) KFMSP. 

Richland (25) 100’s 100FSP. 

Richland (25) 100’s 100FMSP. 

Richland Lights (25) KFSP. 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP. 

Ritz 100 100FHP. 

Ritz 100 100FMHP ... 

Salem KFMSP... 

Salem 100’s 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100’s 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 

Salem Slim Lights IGO’s 100FMHP 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Salem Ultra Lights 100’s 100FMSP 

Saratoga 120’s 120FHP. 

Saratoga 120’s 120FMHP. 

Satin 100FSP. 

Satin 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP_ 

Silva T hins Menthol 100FMHP. 

Silva Thins 100FSP.. 

Silva Thins Menthol 100FMSP..... 

Spring 100’s 100FMSP.. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s 120FMSP. 

Tareyton KFSP. 

Tareyton 100’s 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Triumph KFSP.. 

Triumph KFMSP.... 

Triumph 100s 100FSP. 

Triumph 100s 100FMSP. 

True KFSP. 

True KFMSP......... 


Tar 

mg/cig 

Nicotine 

mg/cig 

CO 

mg/cia 

. 14 

1.0 

13 

. 10 

0.7 

11 

. 10 

0.7 

11 

. 12 

0.8 

14 

. 11 

0.8 

13 

. 24 

1.4 

17 

. 15 

1.0 

15 

. 15 

1.0 

16 

. 12 

0.9 

13 

. 11 

0.9 

13 

. 17 

1.2 

16 

. 16 

1.1 

16 

. 18 

13 

17 

. 16 

12 

17 

. 11 

0.8 

13 

...... 12 

0.9 

14 

. 12 

0.8 

13 

. 11 

0.8 

12 

. 16 

1.0 

18 

. 17 

1.1 

18 

. 10 

0.7 

12 

.. 11 

0.8 

12 

. 9 

0.7 

11 

. 9 

0.7 

10 

. 5 

0.4 

8 

. 5 

0.4 

7 

,....14 

1.0 

15 

. 15 

1.1 

15 

.....11 

1.0 

13 

. 11 

1.0 

13 

. 10 

0.9 

11 

.11 

1.0 

11 

.12 

0.9 

10 

. 12 

1.0 

10 

. 19 

1.6 

18 

. 20 

1.6 

21 

.18 

13 

18 

. 14 

1.0 

15 

. 14 

1.0 

16 

.5 

0.4 

6 

.9 

0.7 

9 

.4 

0.4 

4 

. 4 

0.4 

4 

.5 

03 

7 

HMi . 6 

03 

8 

.5 

03 

6 

.5 

03 

6 


Page - 5 


PM3000762844 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Rounded Results 


Tar Nicotine CO 


Brand 

mg/cig 

rng/cig 

... mg/cig 

True 100’s 100FSP. 

.7 

0.7 

7 

True 100’s 100FMSP... 

.7 

0.7 

8 

Vantage KFSP... 

..11 

0.7 

14 

Vantage KFMSP..... 

.10 

0.7 

13 

Vantage 100s 100FSP. 

.... 9 

0.6 

12 

Vantage Menthol 100s IflOFMSP. 

.8 

0.6 

13 

Vantage Ultra Lights KFSP.... 

s 

04 

g 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

.6 

0.5 

9 

Viceroy KFSP. 

.15 

1.0 

15 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP. 

.16 

1.1 

15 

Viceroy Lights KFSP. 

.11 

0.9 

13 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

.12 

0.9 

14 

Virginia Shins 100FSP... 

.15 

1.1 

14 

Virginia Slims 100FMSP. 

. IS 

1.1 

13 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

.9 

0.7 

10 

Virginia Slims Lights 100FMHP.. .... 

0 

07 

9 

Virginia Slims lights 120’s 120FHP . 

.14 

1.0 

15 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP. 

.15 

1.0 

15 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP . 

.6 

0.5 

7 

Virginia Slims Ultra Lights 100FMHP . 

. 6 

0.5 

7 

Winston KFHP. . 7 . . 

. 

1.0 

16 

Winston KFSP. 

.17 

1.1 

16 

Winston 100’s 100FSP. 

_17 

1.1 

18 

Winston Lights KFHP. 

.10 

06 

12 

Winston Lights KFSP .. 

. 11 

0.8 

14 

Winston Lights 100’s 100FHP ... 

. 10 

0.7 

11 

Winston Lights 100’s 100FSP . 

. 11 

0.8 

13 

Winston Ultra Lights KFSP . 

. 5 

0.4 

8 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP .. 

. 5 

0.4 

9 

Craven "A" KFHP . 

. 16 

1.1 

16 

Craven "A" RFHP . 

. 16 

1.1 

13 

Dunhill International 100FHP . 

is 

1.4 

17 

Dunhill Menthol 100FMHP . 

.15 

12 

17 

Dunhill International Superior Mild 100FHP. 

.9 

0.8 

11 

Rothmans KFHP. 

.19 

1.3 

20 

Rothmans Special Mild KFHP,.,,,.,,,,... 

.14 

1.0 

16 

St. Moritz Filter 100s 100FSP. 

.15 

1.1 

15 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP. 

.15 

1.0 

15 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand 


Length - mm 


Alpine KFMSP..... 

Belair KFMSP... 

Belair 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges KFHP..... 

Benson & Hedges 100’s 100FHP... 

Benson & Hedges 100’s 100FMHP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP... 

Benson & Hedges 100’s 100FMSP.. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP_ 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FMHP 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FMSP. 

Benson & Hedges Multifilter KFSP... 

Bright 100s 100FMSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100’s 100FSP..... 

Cambridge Lights KFSP. 

Cambridge Lights KFMSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights 100’s 100FMSP..___ 

Camel RNFSP. 

Camel Falters KFHP. 

Camel Filters KFSP...... 

Camel Filters 1Q0FSP. 

Camel Lights KFHP... 

Camel Lights KFSP....... 

Camel Lights 100’s 100FSP. 

Capri 100FHP... 

Capri 100FMHP... 

Carlton KFHP... 

Carlton KESP.. 

Carlton KFMSP.... 

Carlton 100*5 100FHP... 

Carlton 100’s 100FMHP.. 

Carlton 100’s 100FSP. 

Carlton 100’s 100FMSP. 

Carlton 120’s 120FSP. 

Carlton 120’s 120FMSP. 

Century 25’s KFSP. 

Century 25’s 100’s 100FSF. 

Century 25’s Lights KFSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Menthol Lights 100’s. 

Chesterfield RNFSP....... 

Chesterfield KNFSP.. 

Doral Full Flavor KFHP.. 

Doral Full Flavor KFSP. 


..28,29 

..3233,34,35,36 
..38,39,40 
..33,34 
..34,35,36 
..35,36 
..343536 
..343536 
..3839,40 
..3839,40 
..3839,40 
_ 3839,40 
..323334 
..37,3839 
..28,29 
..39,40 
..33,3435 
..333435 
..3839,40 
..3839,40 
..23 
..25.5,26,26.5 
..27,28,2930 
..3435 
..3031 
..333435 
..3839 
..3536 
..35,36 
,.38,39,40 
..3233,33.534343 
..32333333435 
,.3839 
..373839,40 
..33343535336 
..343535.536 
,.373839 
..373839,41 

..293031 

..373839 

..33343536 

..38,38.5,39 

..373839 

,.23 

..23 

..26,27 

,.27,2839 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand Length - mm 


Doral Full Flavor 100’s 100FSP.........37,38,39 

Doral Filter Lights KFSP.33,34,34.5,35 

Doral Menthol Filter Lights KFMSP.....33,34,34.5,35 

Doral 100’s Filter Lights 100FSP.36,37,38,39,40 

Doral Menthol Lights 100’s 100FMSP........37,38,39 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP.37,37.5,38,38.5,39 

Eli Cutter KFSP..28,29,29.5 

Eli Cutter Lights KFSP...35*36* 

English Ovals KNFHP......23' 

Eve Slim Lights 100’s 100FHP...37,38,39 

Eve Slim Lights 100’s 100FMHP.37^38^39 

Eve Lights 120’s 120FHP...;.37,38,39,40 

Eve Lights 120’s 12QFMHP.36,37,3839,40 

Falcon Lights KFSP.34,345,35,35.5,36 

Falcon Lights KFMSP.34,35,35.5,36 

Falcon Lights 100’s 1Q0FSP.. 37 . 5.38 39 39 5 40 

Falcon Lights 100’s 100FMSP.375,3839395^40 

Fiesta KFSP. ....32,33,34 

Herbert Tareyton KNFSP... 23 

Hi-Lite 100FHP..... ^ 

Kent Golden Lights KFHP. 32,33,34 

Kent Golden Lights KFSP. 34,35,36 

Kent Golden Lights KFMSP. 34,35,36 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.35,3657,38,39,40 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.35,36,36.537,375,38 

Kent Golden Lights 100s 100FMSP.36373839,40 

Kent KFHP.28,29 

Kent KFSP...28,2930 

Kent 100s 100FSP. 3536 3738 

Kent 100s 100FMSP.. ZZZ 353637 

Kent m KFSP.... 34 35 36 

Kent m 100 s 100 FHP.ZZ 36365 , 37,38 

Kent m 100s 100FSF.36,36537,38 

Kim 25’s 100FHP.....32,33 34 

Kim 25’s 10QFMHP.......3233,34 

KoolRNFMSP.23 

KoolKFMHP.26,265 

Kool KFMSP...28*2930 

Kool Super Longs 100’s 100FMSP...35,36 

Kool Lights KFMSP.3334,35,36 

Kool Lights 100’s 100FMSP..38,38539395 

Kool Milds KFMHP.......27,28,29,30 

Kool Milds KFMSP ..34,35,36* 

Kool Milds 100’s 100FMSP.38,39 

Kool Ultra KFMSP.34,35,36 

Kool Ultra 100‘s 100FMSP.38539395 

L & M KFHP.28,29,29.5 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand 


Length - mm 


L & M KFSP. 

L & M Super 100 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

L & M 30’s Lights 100’s 100FSP. 

Lark KFSP. 

Lark 100FSP. 

Lark Lights KFSP.. 

Lark Light 100’s 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Lucky Strike KFHP. 

Lucky Strike KFSP... 

Lucky Strike Filters 100’s 100FSP. 

Lucky Strike Menthol 100’s 100FMSP 

Lucky Strike Lights KFSP. 

Lucky Strike Lights 100’s 100FSP. 

Magna KFHP... 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

Malibu 100’s 100FSP. 

Malibu Menthol 100’s 100FMSP. 

Malibu Light’s 100’s 100FSP.. 

Marlboro KFHP„.. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro KFMSP. 

Marlboro 100’s 100FHP. 

Marlboro 100’s 100FSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFMSP .... 

Marlboro Lights 100’s 100FHP 

Marlboro Lights 100’s 100FSP.. 

Marlboro Lights 100’s 100FMSP. 

Marlboro Lights 25*s KFSP. 

Marlboro 100 Red 100FHP.. 

Marlboro 100 Red 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s 120FMSP. 

Merit KFHP.... 

Merit KFSP. 

Merit KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100’s 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFSP... 

Merit Ultra Lights KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100’s 100FMSP. 


...33,34 

...38,39 

...36^373839,40 

...373839 

...3233,34 

...373839 

...3334 

...28,29 

...23 

,.3334 

..3334 

..34353d 

..3435,35336.537 

..32,33,34 

..343536 

..26,27 

..28,29 

..3435 

..3334353637 

..35,36 

..3434335,35.5,36 

..26,27 

..28,29 

..28,29 

..3435 

.3435 

,27,28,29 

.333435 

.3435 

.333435 

.3839,40 

.3839,40 

.3839,40 

.333435 

-3435 

.35 

.3738,39 

.3738,39 

.35,35336 

.3535336 

.34335 

.39393,40 

.39393,40 

3435 

34,3536 

3839393.40 

39.40 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand 


Length - mm 


More 120s 120FSP. 

More 120s 120FMSP. 

More Lights 100 s 100FHP. 

More Lights 100s 100FMHP__ 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s 12GFMSP. 

Newport KFMHP . 

Newport KFMSP... 

Newport 100’s 100FMHP. 

Newport 100’s 100FMSP. 

Newport (25) KFMSP.. 

Newport 100’s (25) 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP...,,. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100’s 100FMHP. 

Newport Lights 100’s 100FMSP.... 

Now KFHP.... 

Now KFSP... 

Now KFMSP. 

Now 100s 100FSP_ 

Now 100s 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP... 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP_ 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall 25*s KNFSP. 

Pall MaH 100’s 100FSP..... 

Pall MaH Unfiltered Lights KNFSP.. 

Pall Mall Light 100’s 100FSP. 

PaU Mall Light 100’s Low Tar 100FMSP 

PaU MaU Red KFSP. 

Pall MaU Red 100FSP. 

Parliament Lights KFHP....... 

Parliament lights KFSP.. 

Parliament Lights 100’s 100FSP.. 

Philip Morris RNFSP..... 

Philip Morris Commander KNFSP_ 

Philip Morris Blues KFMSP. 

Philip Morris Blues 1Q0FMSP. 

Philip Morris International 100FHP.. 

PhUip Morris International 100FMHP..... 

Players RNFHP. 

Players KFHP. 

Players KFMHP. 

Players 100’s 100FHP.... 


..42,43 

..42,43 

..37,38,39 

..373839 

..41,42,43 

..41,42,43 

..28,29,30 

..27,28,2930 

..3536,3738 

..353637 

..28,29,30 

..3536,37 

..3132,3334 

..33343536 

..35363738,39,40 

..3536.53737.53838.539,40 

.. 3434^35353 

..33343433536 

..333434335 36 

..3738,383 

..373838339 

..23 

..27,28,29 

..353637 

..343536 

..34353637 

..23 

..23 

..343433535.5,36 
..27,28 

..36373839,40,41 

..343536,37 

..26,2738 

..3536 

..3334 

..3333334 

,39393,40 

,23 

,23 

,28,283,29 
,33334335 
,3536 
,3536 
.23 

.343536 

.35353 

.38,39393,40 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand _ Length - mm 


Players 100’s 100FMHP.38,39,393 

Players Lights 25’s KFSP.32,34,34.5,35,35.5,36 

Players Lights 25’s KFMSP.33,33.5,3434335,36 

Players 25’s lights 100’s 100FSP.3838.5,39,393,40 

Players 25’s Lights 100’s 100FMSP.39,393 

Raleigh KNFSP.23 

Raleigh KFSP.29,30 

Raleigh 100’s 100FSP.35,36 

Raleigh Lights KFSP.32,3334,35,36 

Raleigh lights 100’s 100FSP..39,40 

Richland (25) KFSP.28,283,29 

Richland (25) KFMSP.28.5,29,293 

Richland (25) 100’s 100FSP.35 

Richland (25) 100's 100FMSP.34,3433535.5,36 

Richland Lights (25) KFSP.34,35,36 

Richland Lights (25) 100’s 100FSP.383,39393,40 

Ritz 100100FHP.38,383,39 

Ritz 100 100FMHP.38,38339 

Salem KFMSP..........28,29 

Salem 100’s 100FMSP.3434.5,35 

Salem lights KFMSP...34,343,35 

Salem Lights 100’s 100FMHP.27,28,29 

Salem Lights 100’s 100FMSP.373838339 

Salem Slim Lights 100’s 100FMHP.37,373,38,38.539 

Salem Ultra lights KFMSP..,.34,34335 

Salem Ultra Lights 100’s 10GFMSP.37,38,38339 

Saratoga 120’s 120FHP.39,40 

Saratoga 120’s 120FMHP.3839,40 

Satin 100FSP.34,35,36,36.537,38 

Satin 100FMSP.34,35,36363,37 

Silva Thins Filters 100FHP...3839,40 

Silva Thins Menthol 100FMHP.39,40 

Silva Thins 100FSP.3435,353,3637 

Silva Thins Menthol 100FMSP.3536 

Spring 100’s 100FMSP.35336,36.537373 

Tall 120s 120FSP.3738383,39 

Tall 120s 120FMSP-.37373,38,39 

Tareyton KFSP.26,27,28 

Tareyton 100’s 100F5P.34353637 

Tareyton lights KFSP........33,34,35336,37 

Tareyton Long Lights 100FSP.3334,35,36 

Triumph KFSP.3536 

Triumph KFMSP.....3435,36 

Triumph 100s 100FSP.3335,36,3738,39 

Triumph 100s 10OFMSP.35,36,37,3839 

True KFSP. 32,33,34 

True KFMSP.32323,33,3435 
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Butt Lengths 

Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 


Brand Length - min 


True 100’s 100FSP.35,36,36.5,37,38 

True 100’s 100FMSP.36,37 

Vantage KFSP.......33,34 

Vantage KFMSP........3233335,34 

Vantage 100s 100FSP.37,38 

Vantage Menthol 100s 100FMSP....37,38,33.5,39 

Vantage Ultra Lights KFSP.....33,34,35 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP.375838539 

Viceroy KFSP.29,30 

Viceroy Super Long 100’s 100FSP....35,36 

Viceroy Lights KFSP.33 343536 

Viceroy Lights 100’s 100FSP......38,39,40 

Virginia Slims 100FSP...34,3536 

Virginia Slims 100FMSP.34,3536 

Virginia Slims Lights 10OFHP,...3839,40 

Virginia Slims Lights 100FMHP.3839,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FHP.39,40 

Virginia Slims Lights 120’s 120FMHP.38,39,40 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP...3839,40,41 

Virginia Slims Ultra Lights 10GFMHP.3839,40 

Winston KFHP.26,27 

Winston KFSP.28,29 

Winston 100’s 100FSP.3737538385 

Winston Lights KFHP.3031 

Winston Lights KFSP.3434535 

Winston Lights 100’s 100FHP.373839 

Winston Lights 100’s 100FSP.3738385,39 

Winston Ultra Lights KFSP...3434535 

Winston Ultra Lights 100’s 100FSP.....373838539 

Craven "A* KFHP.24,25 

Craven "A" RFHP...23 

Dunhill International 10QFHP....31 

Dunhill Menthol 100FMHP.31 

Dunhill International Superior Mild 100FHP.31 

Rothmans KFHP...24,25 

Rothmans Special Mild KFHP..... 27,275 

St. Moritz Filter 100s 100FSP..35363738 

St. Moritz Menthol Filter 100MSP.3536373® 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


"Tar” 

mg/clg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/clg 

TPM 

mg/clg 

PdIT Count 

Alpine 

X 

17.0 ±0.4 

1.08 ±0.02 

15.7±0.4 

3.4 ±03 

213 ±0.6 

9.1+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.6 

1.4 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

4.7 

5.6 

17.8 

6.6 

3.0 

Belair 

X 

10.4+02 

0.82 ±0.02 

9.8 ±02 

12+0.1 

12.4+03 

7.1 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.05 

0.5 

0.2 

0.7 

02 

soft pack 

CV 

5.1 

5.6 

4.9 

13.1 

5.6 

3.4 

Belair 100’s 

X 

8.6 ±03 

0.66+0.02 

93 ±0.4 

0.9 ±0.05 

10.1 ±03 

8.6±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

6.6 

7.1 

8.6 

12.8 

7.1 

2.9 

Benson & Hedges 

X 

15.1 ±0.4 

1.18±0.02 

11.5+03 

2.0 ±0.1 

18.2+0.5 

93+0.1 

king size Biter 

s 

0.9 

0.06 

0.7 

03 

1.2 

03 

hard pack 

CV 

5.7 

4.7 

63 

163 

6.7 

3.3 

Benson & Hedges 100’s 

X 

16.8 ±03 

1.16 ±0.02 

16.1±0,4 

22+0.1 

20.2 ±03 

10.3 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

02 

0.7 

0.2 

hard pack 

CV 

3.2 

4.0 

5.0 

9.1 

3.7 

23 

Benson & Hedges 100’s 

X 

16.3+0.3 

1.13+0.02 

15.1 ±0.4 

2.1 ±0.1 

19.5±0.4 

10.2+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

02 

0.8 

0.3 

hard pack 

CV 

3.7 

3.5 

5.7 

10.6 

42 

2.9 

Benson & Hedges 100’s 

X 

17.0 ±0.3 

1.19±0.02 

17.2±0.4 

23 ±0.1 

20.5±0.4 

10.4+0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.04 

0.8 

03 

1.0 

0.3 

soft pack 

CV 

4.1 

3.6 

4.8 

123 

4.7 

2.7 

Benson & Hedges 100’s 

X 

16.4+02 

1.16+0.02 

16.1 ±0.4 

22+0.1 

19.7 ±03 

10.4+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.9 

0.2 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.7 

3.4 

5.3 

7.6 

3.1 

22 

Benson &. Hedges Deluxe 

X 

5.8 ±03 

0.49±0.02 

7.1±0.4 

0.6+0.04 

6.8±03 

9.1±0.1 

Ultra Lights 100’s 100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.1 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

10.0 

10.4 

113 

143 

10.1 

3.1 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 



PM3000762853 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/dg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/dg 

TPM 

mg/dg 

Purr Count 

Benson & Hedges Deluxe 

X 

5.4 ±0.2 

0.49+0.02 

6.2+0.4 

03 ±0.03 

6,4 ±03 

9.8+0.2 

Ultra Lights 100’s 100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

0.4 

hard pack 

cv 

9.0 

8.9 

13.4 

12.9 

8.9 

3.8 

Benson & Hedges Lights 100’s 

X 

10.5 ±0.2 

0.81 ±0.02 

12,8 ±03 

1.1+0.04 

1Z4±03 

10.1 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.8 

4.8 

5.8 

73 

4.7 

2.6 

Benson & Hedges Lights 100’s 

X 

10.6+0.2 

0.78+0.02 

12.2±0.3 

1.1±0.04 

12.5+03 

103 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

05 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

5.1 

5.2 

6.1 

8.1 

5.2 

23 

Benson & Hedges Multifilter 

X 

12.1 ±0,2 

0.87 ±0.02 

11.6±03 

1.7±0.1 

14.7+03 

8.6+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

4.6 

5.7 

5.7 

83 

4.8 

2.9 

Bright 100s 

X 

6.7+0.1 

0.49+0.02 

10.7 ±0.2 

0.6 ±0.02 

7.8 ±0.2 

93+0.2 

100 mm filter menthol 

S 

0.3 

0.04 

0.6 

0.04 

0.3 

0.4 

soft pack 

cv 

4.5 

7 3 

5.2 

6.0 

4.3 

4.6 

Cambridge Full Flavor 

X 

17.0+0.3 

1.08 ±0.02 

16.1 ±03 

4.2 ±03 

223 ±0.6 

85+0.1 

king size filter 

s 

0.8 

0.05 

0.8 

0.6 

13 

03 

soft pack 

CV 

4.5 

4.8 

4.7 

133 

5.8 

2.4 

Cambridge Full Flavor 100*s 

X 

17.2 ±03 

1.15+0.02 

15.9 ±0.4 

2.7+0,1 

21.0±05 

93±0.1 

100 mm filter 

ft 

0.7 

0.04 

0.8 

03 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

4.2 

3.4 

5.0 

12.2 

5.0 

2.5 

Cambridge Lights 

X 

123 ±0.2 

0.84 ±0.02 

12.5 ±0.3 

1.6 ±0.1 

14.6 ±03 

8.4+0.1 

king size filter 

s 

03 

0.04 

0.8 

0.2 

0.7 

03 

soft pack 

cv 

4.1 

4.8 

6.0 

12.2 

4.8 

3.5 

Cambridge Lights 

X 

11.9 ±03 

0.81 ±0.03 

125±03 

1.4+0.1 

14.2 ±0.4 

82+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.08 

0.7 

03 

0.8 

03 

soft pack 

cv 

5.1 

93 

5.7 

12.5 

5.7 

3.8 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Gaunt 

Cambridge Lights 100’s 

X 

11.9 ±02 

0.87+0.02 

14.4+02 

1.4±0.03 

142 ±02 

10.1+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

02 

03 

soft pack 

cv 

3.6 

4.4 

3.7 

52 

3,6 

2.6 

Cambridge Lights 100’s 

X 

11.8 ±02 

0.86 ±0.01 

14.0 ±03 

12+0.04 

13.9±02 

10.1+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

02 

0.03 

0.6 

0.1 

02 

03 

soft pack 

CV 

3.0 

32 

4.1 

7.9 

33 

3.0 

Camel 

X 

21.9 ±02 

136±0.03 

14.4 ±0.3 

3.6+02 

26.9+0.7 

6.9+0.1 

regular size non-filter 

s 

1.0 

0.06 

0,7 

0.4 

12 

02 

soft pack 

CV 

4.7 

4.6 

4.9 

11.9 

52 

33 

Camel Filters 

X 

162 ±0.2 

1.03+0.01 

163 ±03 

3.7±02 

212±0.4 

82+0.1 

king size filter 

s 

02 

0.03 

0.7 

02 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.1 

3.2 

4.4 

12.2 

43 

3.4 

Camel Filters 

X 

15.4 ±02 

1.00 ±0.02 

153+03 

3.0 ±0.1 

19.4+0.4 

8.4+0.1 

king size filter 

s 

02 

0.04 

0.7 

03 

03 

0.2 

soft pack 

cv 

3.3 

4.0 

4.6 

103 

4.1 

23 

Camel Filters 

X 

17.4 ±0.4 

1.07 ±0.03 

18.1±02 

2.6+02 

21.1 ±02 

9.9+0.1 

100 mm filter 

s 

0.9 

0.06 

1.1 

03 

12 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

5.7 

6.2 

13.2 

5.8 

3.0 

Camel Lights 

X 

9.6+02 

0.61+0.01 

11.7±0.2 

1.1±0.1 

11.4+0.2 

7.6+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.02 

0.5 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

4.1 

4.0 

4.7 

11.8 

4.6 

3.5 

Camel Lights 

X 

8.9±02 

0.61±0.01 

12.5 ±03 

1.0+Q.l 

10.5 ±0.2 

8.0+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

02 

02 

soft pack 

cv 

4.6 

4.6 

5.8 

13.2 

5.1 

3.1 

Camel Lights 100’s 

X 

ll,2±03 

0.78 ±0.01 

142+03 

12±0.1 

132+03 

9.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.03 

0.7 

0.1 

0.7 

02 

soft pack 

CV 

5.1 

4.1 

4.7 

103 

5.4 

22 


Page - 3 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 




PM3000762855 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


"Tar” "Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/clg 

mg/cfg 

mg/cig 

mg/clg 

mg/cig 

PofT Count 

Capri 

X 

8.8 ±0.2 

0.76 ±0.02 

6.2±0.2 

1.2 ±0.1 

10.7±03 

8.9 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.4 

02 

0.6 

0.2 

hard pack 

cv 

4.8 

5.3 

6.4 

16.0 

53 

2.6 

Capri 

X 

8.8±0.2 

0.71+0.01 

5.9+ 0.2 

1.1±0.1 

10.6 ±03 

8.9±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.4 

0.2 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

4.9 

4.2 

7.4 

16.7 

5.7 

2.8 

Carlton 

X 

<0.5 

<0.05 

< 0.5 


<03 

6.6+03 

king size filter 

s 






0.4 

hard pack 

CV 






5.9 

Carlton 

X 

1.1±0.1 

0.13 ±0.01 

2.0 ±0.1 

0.1 ±0.01 

13±0.1 

7.0 ±0.2 

king size filter 

s 

0.1 

0.02 

0.2 

0.02 

0.1 

0.4 

soft pack 

CV 

10.6 

13.8 

9.7 

23.4 

9.6 

5.0 

Carlton 

X 

0.6±0.1 

0.09 ±0.01 

13±0.1 

0.1 ±0.02 

0.8+0.1 

7.0+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.2 

0.01 

0.2 

0.04 

02 

03 

soft pack 

CV 

23.6 

13.0 

15.8 

44.1 

193 

42 

Carlton 100’s 

X 

0.8 ±0.1 

0.11 ±0.01 

1.1±0.1 

0.1+0.01 

1.0 ±0.1 

83 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.2 

0.02 

0.2 

0.02 

0.2 

03 

hard pack 

CV 

23.6 

18.5 

22.3 

25.7 

20.9 

3.7 

Carlton 100’s 

X 

0.7±0.1 

0.10±0.01 

0.9±0.1 

0.1±0.01 

0.9 ±0.1 

8.4+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.2 

0.01 

0.2 

0.02 

0.2 

03 

hard pack 

CV 

25.1 

12.8 

163 

32.7 

21.9 

33 

Carlton 100’s 

X 

33±0.1 

033+0.01 

4.4 ±0.2 

0.3+0.02 

3.9+0.2 

9.2+0.1 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.03 

0.4 

0.04 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

8.9 

9.5 

9.7 

12.8 

8.7 

2.5 

Carlton 100’s 

X 

4.4 ±0.2 

0.42 ±0.01 

6.3 ±0.3 

0.4 ±0.02 

5.2±03 

83+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.04 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

9.8 

6.4 

10.7 

9.9 

9.0 

2.8 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/clg 

mg/clg 

tng/dg 

mg/clg 

mj?/cig 

Puff Connt 

Carlton 120’s 

X 

5.9 ±0.2 

0.57 ±0.01 

5.0 ±03 

0.6 ±0.03 

7.0 ±03 

10.9+0.1 

120 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

03 

0.1 

03 

03 

soft pack 

cv 

6.8 

5.1 

9.6 

12.0 

6.4 

2.2 

Carlton 120’s 

X 

6.1 ±0.2 

0.60+0.02 

5.1 ±03 

0.6 ±0.02 

73±0.2 

10.8+0.1 

120 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

03 

0.1 

0.5 

0.3 

soft pack 

CV 

7.8 

6.1 

99 

83 

73 

23 

Century 25’s (25) 

X 

14.8+03 

0.95+0.02 

17.0 ±0.4 

2.8 ±03 

183 ±0.6 

7.8 ±0.1 

king size filter 

s 

08 

0.05 

0.9 

03 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

4.8 

5.1 

17.5 

6.7 

4.0 

Century 25’s 100’s (25) ' 

X 

17.0 ±0.4 

1.10 ±0.03 

20.7 ±03 

2.6 ±0.2 

20.8 ±0.6 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.9 

0.06 

1.0 

0.4 

13 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

5.6 

4.9 

13.7 

6.0 

28 

Century 25’s Lights (25) 

X 

9.7+0.2 

0.68+0.01 

11.9±0.2 

13±0.1 

11.6+03 

7.9±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.03 

03 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

5.7 

4.9 

43 

11.4 

6.1 

2.6 

Century 25’s Lights 100’s 

X 

118 ±0.2 

0.85 ±0.01 

13.7+0.4 

13±0.1 

14.0+03 

93 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.8 

0.1 

03 

0.4 

soft pack 

CV 

3.2 

3.9 

5.7 

10.6 

3.6 

3.9 

Century 25’s Menthol Lights 100’s 

X 

11.9±03 

0.84+0,02 

13.6+0.3 

13±0.1 

14,0+0.4 

93 ±0.1 

100mm filter menthol 

s 

0.7 

0.04 

0.7 

0.1 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

5,6 

4.8 

5.0 

10.0 

5.7 

33 

Chesterfield 

X 

203 ±03 

130 ±0.03 

13.2+03 

33 ±0.1 

253±0.6 

7.1+03 

regular size non-filter 

s 

1.1 

0.07 

0.7 

03 

13 

0.4 

soft pack 

CV 

5.3 

5.4 

5.4 

7.9 

53 

5.8 

Chesterfield 

X 

24.7 ±03 

1.69±0.04 

15.7 ±03 

3.9 ±03 

30.2 ±0.7 

93+03 

king size non-filter 

s 

1.0 

0.08 

0.7 

03 

13 

0.4 

soft pack 

CV 

4.1 

5.0 

4.4 

12.6 

5.1 

4.4 
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PM3000762857 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/clg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/clg 

TPM 

mg/dg 

Pair Count 

Doral Full Flavor 

X 

15.2+03 

0.80 ±0.02 

18.1±03 

43 ±03 

203+0.6 

7.0+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

1.0 

0.7 

13 

0.2 

hard pack 

CV 

43 

4.7 

5.7 

17.0 

6.4 

33 

Doral Full Flavor 

X 

173 ±0.2 

0.91±0.01 

19.5 ±0.4 

43 ±03 

23.2+03 

7.7+03 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.9 

0.4 

0.7 

0.4 

soft pack 

CV 

2.4 

33 

4.9 

8,8 

3.1 

4.9 

Doral Full Flavor 100’s 

X 

143+0.2 

0.81+0.02 

16.6+0.3 

23+0.1 

173±03 

8.0±0,1 

100 mm Filter 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

03 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.8 

4.6 

4.2 

83 

3.4 

2.4 

Doral Filter Lights 

X 

12.3±03 

0.66+0.02 

15.0+0.4 

2.6+03 

153 ±0.4 

6.6+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.4 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

4.7 

7.0 

6.1 

16.7 

63 

33 

Doral Menthol Filter Lights 

X 

11.7+0.2 

0.62+0.02 

14.1±03 

23+0.1 

143+03 

63+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

03 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

4.0 

6.0 

5.0 

113 

4.9 

3.9 

Doral 100’s Filter Lights 

X 

12.0 ±0.2 

0.72±0.02 

13.7±0 3 

13±0.1 

143+03 

83+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

0.2 

03 

03 

soft pack 

CV 

33 

53 

5.1 

113 

3.7 

3.1 

Doral Menthol Lights 100’s 

X 

12.1 ±0.2 

0.72+0.02 

13.7+03 

1.4 ±0.1 

14.2 ±03 

8.0+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

43 

5.8 

5.2 

9.9 

4.7 

33 

Doral Ultra Lights 100’s 

X 

6.8 ±0.2 

0.46 ±0.02 

11.7±0.4 

0.7 ±0.03 

8.0 ±03 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.03 

0.9 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

6.7 

7.4 

7.5 

93 

6.7 

3.1 

Eli Cutter 

X 

16.1+03 

1.10 ±0.03 

15.4+0.2 

2.9 ±03 

20.1±0.4 

8.7+0.1 

king size filter 

5 

05 

0.06 

03 

03 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

33 

5.6 

3.4 

11.8 

43 

33 
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PM3000762858 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


■HH 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Eli Cutter Lights 

X 

12.1 ±03 

0.93+0.02 

13.4±03 

1.4 ±0.1 

143 ±0.4 

8.6 ±0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.6 

0.2 

08 

03 

soft pack 

CV 

5.0 

4.7 

4.7 

132 

5.6 

3.0 

English Ovals 

X 

24.2±0.6 

1.84±0.05 

153 ±0.4 

3.2 ±02 

293±0.8 

103±02 

king size non-filter 

s 

13 

0.12 

08 

0.4 

1.8 

0.4 

hard pack 

CV 

5.2 

63 

5.4 

138 

6.1 

4.1 

Eve Slim Lights 100’s 

X 

123+02 

1.04±0.02 

11.1±02 

23+0.1 

16.1 ±03 

7.9+02 

100 nmi filter 

s 

0.4 

0.04 

03 

03 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

3.4 

4.0 

4.7 

14.6 

4.5 

43 

Eve Slim Lights 100’s 

X 

12.8+0.3 

1.03±0.02 

10.9±0.3 

23 ±0.2 

16.2 ±0.5 

7.8±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.4 

1.0 

03 

hard pack 

CV 

4.6 

5.1 

5.8 

18,1 

63 

3.4 

Eve Lights 120’s 

X 

123+03 

1.07±0.03 

10.7 ±0.4 

1.2 ±0.1 

14.5+0.3 

13.5+02 

120 mm filter 

s 

0.6 

0.07 

05 

0.1 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

4.7 

6.8 

8.2 

9.8 

5.0 

3.2 

Eve Lights 120’s 

X 

123 ±0.4 

1.11+0.03 

10.8 ±0.4 

1.2 ±0.1 

14.9 ±03 

13.7 ±0.1 

120 mm filter menthol 

s 

0.9 

0.06 

1.0 

0.1 

1.0 

03 

hard pack 

CV 

6.9 

5.7 

8.9 

10.5 

6.9 

2.4 

Falcon Lights 

X 

11.1+0.2 

0.77+0.02 

10.9 ±0.2 

13 ±0.05 

13.2+0.2 

74+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

4.0 

53 

4.2 

8.1 

4.2 

2.2 

Falcon Lights 

X 

10.5+0.3 

0.78+0.02 

12.1+0.4 

14 ±0.2 

12.6+03 

63+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

03 

1.1 

03 

soft pack 

CV 

6.7 

5.8 

83 

243 

8.4 

43 

Falcon Lights 100’s 

X 

12.6+0.2 

0.87+0.02 

15.2±0.4 

1.4 ±0.1 

14.9+03 

8.7+0.1 

100 mm filler 

s 

03 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.0 

5.0 

53 

98 

4.4 

3.0 
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PM3000762859 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 




“T&r” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


m gMf _ 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

PafT Count 

Falcon Lights 100’s 

X 

8 3±03 

0.68 ±0.02 

103 ±03 

0.8+0.04 

10.0+03 

83+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0,8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

cv 

5.5 

5.7 

73 

10.9 

5.8 

33 

Fiesta 

X 

16.1 ±0.2 

0.71±0.01 

18.4 ±03 

4.0 ±03 

20.9 ±0.4 

7.4±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

03 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

3.1 

4.1 

3.7 

1Z9 

4.2 

33 

Herbert Tareyton 

X 

25.0 ±0.5 

1.57±0.03 

17.8 ±03 

3.8 ±0.2 

30.4 ±0.6 

9.1 ±0.2 

king size non-filter 

s 

1.1 

0.08 

0.6 

03 

1.4 

0.4 

soft pack 

CV 

46 

4.9 

36 

8.8 

43 

43 

Hi-Lite 

X 

13.8 ±0.2 

1.01+0.02 

14.5+0.4 

1.7±0.1 

16.4 ±03 

10.2+03 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

1.0 

0.1 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

3.9 

4.1 

6.7 

8.4 

4.2 

3.6 

Kent Golden Lights 

X 

9.6±0.3 

0.84+0.02 

10.5+0.4 

1.3±0.1 

113+0.4 

6.9+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

005 

1.0 

03 

0.9 

0.1 

hard pack 

CV 

6.7 

6.4 

93 

16.7 

7.6 

2.2 

Kent Golden Lights 

X 

8.7 ±0.3 

0.79+0.02 

9.4+0.5 

0.9 ±0.1 

10.5 ±0.4 

73±0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

0.1 

03 

03 

soft pack 

CV 

15 

6.7 

11.2 

13.4 

7.9 

4.1 

Kent Golden Lights 

X 

8.0±03 

0.73+0.02 

83+0.4 

0.8+0.04 

9.6+03 

73±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

0.1 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

6.6 

66 

93 

103 

63 

3.0 

Kent Golden Lights 100s 

X 

9.9±03 

0.91+0.02 

10.6 ±0.5 

1.0 ±0.04 

11.9 ±0.4 

9.2±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.05 

1.1 

0.1 

03 

0.2 

hard pack 

CV 

6.8 

5.4 

103 

9.0 

6.7 

2.2 

Kent Golden Lights 100s 

X 

10.3+0.4 

0.94+0.03 

11.2+0.4 

1.1 ±0.1 

123+0.4 

9.2 ±0.1 

100 mm filter 

s 

03 

0.07 

1.0 

03 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

7.7 

7.1 

8.8 

10.7 

7.9 

33 
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PM3000762860 


Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/clg 

“Nicotine” 

mg/dR 

CO 

mg/clg 

Water 

mg/dg 

TPM 

mg/clg 

PnfT Count 

Kent Golden Lights 100s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

93±03 

0.6 

6.9 

0.86+0.02 

0.05 

5.9 

9.8 ±0.4 

0.8 

8.3 

0.9 ±0.1 

0.1 

133 

11.0+0.4 

0.8 

7.3 

93+0.1 

0.2 

2.1 

Kent 

king size filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

11.5+03 

0.8 

6.7 

0.87+0.02 

0.05 

6.3 

12.8±0.4 

0.8 

6.3 

1.8+0.1 

03 

143 

14.2+03 

1.0 

73 

7.8 ±0.1 
03 

3.9 

Kent 

king size filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

123±0.4 

0.8 

6.6 

0.93 ±0.03 

0.06 

6.1 

13.4 ±0.4 

0.9 

7.0 

2.0+03 

0.6 

29.8 

15.2±0.6 

1.4 

9.4 

8.4 ±0.2 
0.4 

5.1 

Kent 100s 

100 mm filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

13.4+0.2 

03 

4.0 

1.04+0.02 

0.04 

4.2 

13.8 ±03 

0.7 

5.4 

1.6±0.1 

0.2 

143 

16.0 ±03 

0.8 

4.8 

9.4 ±0.2 
0.4 

4.5 

Kent 100s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

13.6±03 

0.6 

43 

1.00 ±0.03 

0.06 

6.1 

14.4 ±03 

0.6 

4.4 

1.6+0.1 

0.1 

7.6 

16.2+03 

0.8 

4.7 

9.1+0.1 
03 

3,0 

Kent III 
king size filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

3.7+0.2 

0.4 

113 

039±0.02 

0.05 

11.7 

4.4+03 

0.6 

13.4 

0.4 ±0.03 

0.1 

14.0 

4.5 ±0.2 

0.5 

11.2 

7.2 ±0.1 
03 

43 

Kent in 100s 

100 mm filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

4.9 ±0.2 

03 

9.8 

0.48+0.02 

0.04 

7.7 

63+03 

0.7 

103 

03 ±0.02 

0.1 

11.0 

5.9 ±0.2 

0.6 

9.4 

8.7+0.1 
03 

3.8 

Kent m 100s 

100 mm filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

53 ±03 

0.6 

11.0 

032+0.02 

0.05 

8,9 

7.1 ±0.4 

0.9 

133 

03+0.03 

0.1 

12.4 

6.4 ±0.3 

0.7 

10.6 

8.8 ±0.1 
03 

33 

Kim 25’s 

100 mm filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

10.9+03 

0.6 

5.6 

0.87+0.01 

0.03 

3.7 

11.6+0.4 

0.9 

7.7 

13 ±0.1 

03 

21.1 

13.1 ±0.4 

0.9 

6.7 

9.4 ±0.1 
03 

2.6 
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PM3000762861 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/clg 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Kim25’s 

100 mm filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

93±03 

0.4 

3.8 

0.78±0.02 

0.04 

4.7 

9.9 ±0.2 

05 

53 

1.1±0.04 

0.1 

8.1 

11.2+03 

0.4 

3.7 

8.9+0.1, 

0.2 

2.2 

Koo! 

regular size non-filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

21.5 ±0.8 

1.9 

8.8 

1.34±0,05 

0.10 

7.7 

143+0.4 

0.8 

5.6 

3.7 ±0.4 

0.8 

22.6 

265±1.2 

2.6 

9.9 

6.6 ±0.2 
0.4 

6.7 

Kool 

king size filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

15.6+03 

0.6 

3.7 

1.09+0.02 

0.05 

4.6 

15.8 ±0.3 

0.7 

45 

4.4 ±03 

0.7 

153 

21.1 ±05 

1.2 

55 

73+0.1 

03 

35 

Kool 

king size filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

16.9+0.4 

0.9 

5.2 

1.18+0.03 

0.07 

6.1 

16.5+0.4 

0.9 

5.2 

4.1 ±03 

0.6 

14.8 

22.2 ±0.7 

15 

6.7 

75 ±0,2 
03 

4.6 

Kool Super Longs 100’$ 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

16.2 ±0.2 

05 

3.3 

1.23+0.03 

0.06 

5.2 

163 ±03 

0.7 

4.1 

2.6 ±0.1 

03 

105 

20.0±03 

0.8 

3.9 

8.7+0.1 

03 

35 

Kool Lights 

king size filter menthol 

soft pack 

X 

s 

CV 

8.5+03 

0.6 

7.1 

0.70±0.02 

0.04 

5.1 

93±03 

0.7 

7.2 

0.9 ±0.05 

0.1 

11.4 

10.1+03 

0.7 

73 

7.4±0,1 

03 

2.7 

Kool Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

8.7 ±05 

1.0 

11.6 

0.73 ±0.03 
0.07 

9.6 

9.8 ±05 

1.0 

105 

0.8 ±0.1 

0.2 

22.7 

103 ±0.6 

1.2 

12.1 

93+0.1 

03 

3.3 

Kool Milds 

king size filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

115 ±03 

0.7 

5.9 

0.86 ±0.02 
0.04 

45 

11.1 ±03 

0.7 

63 

1.6 ±0.2 

03 

20.6 

13.9+05 

1.0 

73 

7.7+0.1 

03 

43 

Kooi Milds 

king size filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

11,9±03 

0.6 

53 

0.92 ±0.02 
0.05 

55 

12.6±0.3 

0.7 

5.5 

1.7±0.1 
. 0.2 

14.2 

14.6+0.4 

0.9 

6.0 

75±03 

05 

6.6 
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PM3000762862 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


"Tar* 

mg/dg 

“Nicotine” 

mg/cfg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/dg 

TPM 

mg/dg 

PnfT Count 

Kool Milds 100’s 

X 

113 ±02 

0.92+0.02 

12.2+02 

12+0.03 

13.6+03 

8.7+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

03 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

cv 

42 

43 

4.2 

6.2 

4.1 

32 

Root Ultra 

X 

3.0 ±0.3 

0.28 ±0.03 

3.7±0.4 

03 ±0,03 

3.6 ±03 

8.1+01 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.06 

0.9 

0.1 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

21.7 

22.1 

25.9 

243 

21.7 

3.9 

Kool Ultra ICO’s 

X 

53 ±0.1 

0.49 ±0.01 

6.1 ±03 

03+0.03 

63+0.1 

94+02 

100 mm filter menthol 

s 

03 

0.03 

0.6 

0.1 

03 

04 

soft pack 

cv 

4.8 

6.6 

9.6 

10.6 

5.0 

4.3 

L&M 

X 

13.9±0 3 

1.09+0.02 

13.3+03 

33 ±03 

183 ±0.5 

7.4+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.6 

1.2 

02 

hard pack 

CV 

43 

43 

5.7 

18.5 

6.3 

3.1 

L&M 

X 

13.4+0.2 

1.04+0.02 

12.9 ±0.2 

2.6+0.2 

17.0+0.4 

7.4+ 0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

03 

0.4 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

33 

4.0 

3.9 

15.8 

4.7 

3.0 

L&M Super 100 

X 

13.8 ±0.2 

1.09+0.03 

13.9 ±0.3 

2.1±0.1 

16.9+0.4 

7.9 ±0.1 

100 mm filter 

3 

03 

0.06 

0.8 

03 

0.8 

02 

soft pack 

CV 

4.0 

5.6 

53 

132 

5.0 

2.9 

L&M long Lights 

X 

7.6+0.2 

0.79+0.02 

6.2+0.2 

0.6 ±0.03 

9.1+03 

9.8+02 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.5 

0.1 

0.6 

0.4 

soft pack 

CV 

6.1 

6.7 

7.7 

9.8 

6.2 

4.4 

L&M 30’s Lights 100’s 

X 

12.8+0.2 

1.08 ±0.02 

10.7+0.3 

23+0.2 

16.2+0.4 

8.1+0.1 

100 mm filter 

s 

03 

0.04 

0.6 

0.4 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

4.2 

3.7 

53 

16.3 

5.4 

3.0 

Lark 

X 

133 ±0.1 

1.05±0.02 

12.2 ±03 

28±02 

17.1+03 

72 ±0.1 

king size filter 

s 

03 

0.05 

0.7 

0.4 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

2.2 

4.9 

5.4 

13.0 

3.6 

33 
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PM3000762863 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/dg 

TPM 

mg/dg 

Puff Count 

Lark 100’s 

X 

14.8 ±03 

1.20 ±0.03 

143+0.4 

2.6 ±0.2 

18.6+0.4 

8.8+0.2 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.07 

0.8 

03 

1.0 

0.4 

soft pack 

CV 

4,4 

53 

5.5 

13.6 

5.4 

4.6 

Lark Lights 

X 

13.1 ±0.2 

1.01 ±0.02 

12.8 ±0.4 

3.0 ±0.2 

17.1+0.4 

6.8 ±0.1 

king size filter 

s 

03 

0.04 

0.8 

03 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

3.7 

3.8 

6.2 

15.8 

5.6 

2.7 

Lark Light 100’s 

X 

13.8 ±0.3 

1.09 ±0.02 

14.1+0.4 

2.4+0.1 

173+0.4 

8.0+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

03 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

4.3 

43 

5.9 

11.1 

5.0 

3.1 

Lucky Strike 

X 

243+0.4 

1.50±0.02 

17.0 ±0.4 

43 ±0.1 

30.1+03 

7.9+0.1 

regular size non-filter 

s 

1.0 

0.05 

0.8 

03 

1.1 

03 

soft pack 

CV 

3.9 

3.6 

4.6 

7.4 

3.6 

3.6 

Lucky Strike 

X 

11.7±0.2 

0.88±0.02 

12.6+03 

1.4+0.1 

14.0±03 

8,0±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

4.6 

5.0 

5.4 

9.7 

4.9 

3.9 

Lucky Strike 

X 

11,7±0.2 

0.87 ±0.02 

12.4 ±0.4 

1.4+0.1 

14.0 ±03 

8.0+0.2 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.2 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.8 

5.0 

73 

11.8 

5.3 

5.9 

Lucky Strike Filters 100’s 

X 

12.0 ±0.2 

0.96 ±0.02 

123+0.3 

1.2 ±0.1 

14.1+03 

10.6 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

3.8 

43 

4.8 

11.0 

4.3 

2.6 

Lucky Strike Menthol 100’s 

X 

11.6±G3 

0.92 ±0.02 

123+03 

1.1+0.1 

13.7+03 

103 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

5.4 

5.7 

10.1 

52 

33 

Lucky Strike Lights 

X 

8.1 ±0.2 

0.65+0.01 

9.9+03 

0.9+0.04 

9,6±0.2 

7.6 ±0.1 

king size filter 

s 

03 

0.03 

0.6 

0.1 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

4.2 

5.1 

5.9 

9.9 

43 

3.6 
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PM3000762864 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/dg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/dg 

TPM 

mg/dg 

Puff Connt 

Lucky Strike Lights 100’s 

X 

9.2+0.2 

0.75 ±0.02 

10.3 ±03 

0.9 ±0.03 

10.8 ±03 

10.1+0.2 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

0.4 

soft pack 

CV 

5.1 

5.8 

6.7 

8.4 

5.2 

3.5 

Magna 

X 

14.1+0.4 

039 ±0.02 

15.9+03 

3.5 ±0.4 

185+0.8 

65 ±0.1 

king size filter 

s 

0.9 

0.05 

1.1 

0.9 

13 

0.2 

hard pack 

CV 

6.2 

5.4 

6.6 

27.0 

95 

3.6 

Magna 

X 

14.2 ±0.3 

0.93 ±0.02 

14.9 ±03 

2.7+0.1 

17.8+0.4 

7.1+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.6 

03 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

4.0 

3.9 

4.0 

123 

5.0 

2.1 

Magna Lites 

X 

9.0+0.1 

0.62+0.01 

13.2 ±0.2 

1.0 ±0.04 

10.6±02 

7.4±0.1 

king size filter 

s 

03 

0.03 

0.5 

0.1 

0.4 

02 

soft pack 

CV 

3.6 

4.8 

4.0 

8.0 

33 

2.6 

Malibu 100’s 

X 

12.0 ±03 

0.96 ±0.04 

12.9+03 

1.2+0.1 

14.2+0.7 

10.4+0.1 

100 mm filter 

s 

1.2 

0.08 

1.2 

03 

15 

02 

soft pack 

CV 

9.7 

8.6 

9.2 

24.9 

105 

1.9 

Malibu Menthol 100’s 

X 

11.5 ±0.2 

0.94±0.02 

11.7 ±0.4 

1.1 ±0.05 

135+03 

10.6 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.1 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

4.8 

53 

73 

9.7 

5.1 

3.1 

Malibu Light’s 100’s 

X 

8.7 ±0.2 

0.75 ±0.02 

10.0 ±03 

0.8 ±0.02 

103 ±0.2 

10.6 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

05 

0.4 

soft pack 

CV 

4.4 

43 

53 

7.0 

45 

3.7 

Marlboro 

X 

16.3 ±0.3 

1.08 ±0.02 

14.9±0.4 

33+0.2 

20.9+05 

8.4 ±0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

03 

1.2 

03 

hard pack 

CV 

43 

!< « 

43 

1 n } 

53 

15.4 

■2 V 

5.7 

■. „ / 

/ v •' 

33 

Marlboro 

X 

16,8 ±0.2 

■ 1.11+0.02 

15.8 ±03 

?■ 3.3+02 

21.2+0.4 

‘ 9.0+0.1 

king size filter 

s 

03 

0.04 

0.8 

0.4 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

3.2 

3.8 

5.0 

123 

4.4 

2.4 
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PM3000762865 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Marlboro 

X 

16.8+0.2 

1.09 ±0.01 

15.6 ±03 

33±0.2 

21.2+0.4 

9.0 ±0,1 

king size filler menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.6 

03 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

3.0 

3.0 

3.6 

105 

3.8 

2.6 

Marlboro 100’s 

X 

16.6 ±03 

1.16 ±0.02 

163 ±05 

23±0.1 

20.0 ±0.4 

10.2+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

1.1 

03 

0.9 

0.3 

hard pack 

CV 

3.5 

3.6 

6.4 

11.7 

42 

3.2 

Marlboro 100’s 

X 

16.9+03 

1.17±0.02 

16.6+05 

2.3 ±0.1 

20.4+0.4 

10.6+0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0,05 

1.1 

0.2 

0.9 

0.3 

soft pack 

CV 

3.9 

3,9 

6.5 

10.6 

4.4 

2.7 

Marlboro 25’s 

X 

16.9 ±0.4 

1.07+0.02 

15.6 ±0.4 

35+03 

21.5 ±0.6 

9.1+0,1 

king size filter 

$ 

0.8 

0.05 

0.9 

0.6 

1.4 

0.3 

soft pack 

CV 

5.0 

5.1 

5.5 

18.0 

65 

33 

Marlboro Lights 

X 

10.7 ±0.2 

0.77 ±0.01 

11.9+0,2 

13 ±0.04 

12.8+0.2 

82+0.1 

king size filter 

s 

03 

0.03 

0.5 

0.1 

0.4 

0.2 

hard pack 

CV 

3.3 

4.3 

4.1 

7.4 

35 

2.4 

Marlboro Lights 

X 

11.2±0.2 

0.80+0.01 

12.1+0.4 

1.4±0.1 

13.4 ±03 

8.4+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.9 

03 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

4.2 

3.8 

7.7 

18.7 

5.4 

35 

Marlboro Lights 

X 

11.0±0.2 

0.79 ±0.02 

12.1+03 

1.4+0.1 

132 ±03 

7.9 ±0.2 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.2 

0.7 

0.4 

soft pack 

CV 

4.6 

4.9 

4.7 

11.6 

5.0 

4.7 

Marlboro Lights 100’s 

X 

10.9+0.2 

0.82±0.01 

12.9+0.4 

1.2+0.03 

12.8+0.2 

10.1±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.8 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

3.8 

4.1 

6.3 

5.8 

3.7 

2.7 

Marlboro Lights 100’s 

X 

11.2 ±0.2 

033+0.02 

13.2 ±03 

1.2 ±0.04 

133±0.2 

102+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.5 

03 

soft pack 

CV 

3.6 

4.2 

4.9 

73 

3.7 

3.1 
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PM3000762866 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/dg 

“Nicotine” 

mg/dg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Marlboro Lights lOG’s 

X 

10.0 ±0.2 

0.78+0.02 

11,7±0.2 

1.0+0.03 

11.8+03 

9.2±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

0.2 

soft pack 

CV 

5.0 

4.8 

4.7 

73 

5.0 

25 

Marlboro Lights 25’s 

X 

113±0.2 

0.79 ±0.02 

12.2±03 

1.4±0.1 

13.4 ±0.2 

8.6+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

05 

0.2 

soft pack 

CV 

3.2 

4.4 

5.6 

8.6 

35 

2.0 

Marlboro 100 Red 

X 

16.8+0.2 

1.19±0.02 

17.0 ±03 

2,2±0.1 

20.2 ±03 

10.4±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.2 

0.6 

03 

hard pack 

CV 

2.6 

2.9 

43 

9.2 

3.1 

3.1 

Marlboro 100 Red 

X 

16.7 ±03 

1.18+0.02 

16.0+03 

2.3±0.1 

20.1 ±0.4 

10.4+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.3 

1.0 

0.3 

soft pack 

CV 

3.8 

3.4 

4.1 

14.4 

4.8 

2.4 

Max 120s 

X 

17.7+03 

1.45 ±0.03 

16.7 ±0.5 

2.8±0.2 

21.9 ±05 

10.9 ±0.2 

120 mm filter 

s 

0.7 

0.08 

1.0 

0.4 

1.2 

0.4 

soft pack 

CV 

4.2 

5.4 

6.1 

15.9 

55 

4.1 

Max 120s 

X 

18.2 ±0.4 

151±0.02 

16.8+05 

3.0 ±0.2 

22.7 ±0.6 

10.8+0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.9 

0.05 

1.2 

05 

1.4 

0.4 

soft pack 

CV 

5.0 

3.6 

7.0 

17.7 

63 

3.4 

Merit 

X 

8.2+0.2 

0.63 ±0.01 

10.1+03 

0.9+0.03 

9.7 ±0.2 

7.9 ±0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.6 

0.1 

0.4 

0.2 

hard pack 

CV 

4.8 

4.8 

6.0 

6.8 

4.6 

2.6 

Merit 

X 

8.2+0.2 

0.62±0.01 

10.0 ±03 

0.9 ±0.04 

9.8±0.2 

8.1 ±0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 - 

0.7 

0.1 

05 

0.2 

soft pack 

CV 

4.6 

4.8 

6.6 

9.0 

4.8 

2.9 

Merit 

X 

7.8+0.2 

0.59 ±0.01 

9.7±0.2 

0.9 ±0.04 

93+03 

83 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

05 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

6.4 

53 

4.9 

10.7 

65 

3.1 
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PM 3000762 867 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 



“Tar” "Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/dg 

mg/cig 

mg/cig 

_ mg/dg 

mg/cig 

Puff Count 

Merit 100’s 

X 

9.9±0 2 

0.78 ±0.02 

11.8±03 

1.1±0.04 

11.7+02 

9.8 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

03 

02 

soft pack 

CV 

4.0 

5.6 

5.1 

7.3 

4.2 

2.4 

Merit 100’s 

X 

10.0 ±0.2 

0.76 ±0.02 

U.6±02 

1.1+0.05 

11.8±03 

102 ±0,1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.5 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

5.1 

4.6 

4.7 

9.8 

52 

2.7 

Merit Ultra Lights 

X 

5.2 ±0.2 

0.46 ±0.02 

6.7+03 

03 ±0.02 

62±0.2 

8.1+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

03 

03 

soft pack 

CV 

73 

8.6 

9.4 

113 

73 

3.7 

Merit Ultra Lights 

X 

4.7±0.1 

0.41+0.01 

5.8 ±0.2 

0.4 ±0.02 

53 ±0.2 

83+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.3 

0.03 

0.5 

0.04 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

6.8 

6.7 

8.8 

9.5 

63 

33 

Merit Ultra Lights 100’s 

X 

5.6+0.1 

030 ±0.01 

7.5+0.2 

03 ±0.02 

6.6 ±0.1 

9,7 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.2 

0.03 

0.4 

0.04 

0.2 

0.2 

soft pack 

CV 

3.8 

5.1 

4.9 

73 

3.6 

22 

Merit Ultra Lights 100’s 

X 

5.4±0.1 

0.49 ±0.01 

7.4 ±0.2 

03 ±0.03 

6.4 ±02 

10.2 ±0.2 

100 mm filter menthol 

s 

03 

0.03 

03 

0.1 

0.4 

0.4 

soft pack 

CV 

6.1 

6.1 

4.7 

12.8 

63 

3.6 

More 120s 

X 

16.6 ±03 

1.15 ±0.02 

21.1±03 

1.8+0.1 

19.6 ±0.4 

123+02 

120 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

1.1 

0.2 

0,8 

0.3 

soft pack 

CV 

3.7 

3.6 

5.1 

93 

4.0 

2.7 

More 120s 

X 

16.9+03 

1.25 ±0.03 

213 ±0.7 

1.9±0.1 

20.1 ±0.6 

123+0.2 

120 mm filter menthol 

s 

1.0 

0.07 

1.5 

0.2 

13 

03 

soft pack 

CV 

6.1 

5.5 

6.9 

11.8 

63 

3.7 

More Lights 100s 

X 

9.5±03 

0.74 ±0.02 

9.8 ±0.3 

1 . 0 + 0.1 

11.2±0,4 

9.8+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.1 

0.8 

0.3 

hard pack 

CV 

6.7 

6.8 

73 

11.0 

7.0 

2.8 
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PM3000762868 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


| 

i 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/dg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/dg 

TPM 

mg/dg 

Pnff Count 

More Lights 100s 

X 

8.9 ±0.2 

0.66+0.01 

9.8 ±0.4 

0.9±0.1 

10.4+03 

9.4±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.8 

0.1 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

6.2 

4.1 

83 

13.1 

6.4 

2.8 

More Lights 120s 

X 

12.0+03 

0.89+0.02 

19.1 ±0.4 

1.2±0.04 

14.1+03 

12.6+0.2 

120 mm filter 

s 

0.7 

0.04 

1.0 

0.1 

0.8 

0.4 

soft pack 

CV 

5.6 

4.1 

5.2 

7.1 

5.4 

3.2 

More Lights 120s 

X 

11.8 ±0.2 

0.91+0.02 

19.2+0.5 

1.2 ±0.04 

13.9+03 

12.7 ±0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

1.1 

0.1 

0.7 

0.5 

soft pack 

CV 

4.7 

5.0 

5.6 

7.8 

4.9 

3.9 

Newport 

X 

16.6 ±03 

1.28 ±0.02 

16.9 ±0.4 

4.5±03 

22.4 ±03 

7.7+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

1.0 

0.6 

12 

03 

hard pack 

CV 

3.4 

3.7 

5.8 

14.4 

53 

3.8 

Newport 

X 

17.3+0.2 

1.33 ±0.02 

17,7 ±03 

4.4+0.2 

23.0±0.4 

8.1 ±0.2 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

03 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

3.1 

2.8 

3.2 

103 

4.1 

42 

Newport 100’s 

X 

193 ±03 

1.53 ±0.03 

19.0+03 

3.1 ±0.1 

23.9+0.4 

9.0 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.06 

0.7 

03 

0.8 

0.2 

hard pack 

CV 

3.2 

3.7 

3.8 

10.4 

33 

23 

Newport 100’s 

X 

19.4±0.3 

1.53+0.03 

18.9 ±0.4 

3.2 ±0.1 

24.2 ±0.4 

9.0 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.06 

0,9 

03 

0.9 

0.2 

soft pack 

CV 

3.4 

3.8 

4,7 

8.9 

3.9 

2.7 

Newport (25) 

X 

16.8+03 

1.29+0.03 

17.0± 0.4 

4.4+03 

223±03 

7.9+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.07 

1,0 

0.6 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

53 

5.9 

14.9 

5.4 

4.0 

Newport 100's (25) 

X 

19.6 ±03 

135 ±0.03 

19.0 ±0.4 

3.4±0.1 

243±0.4 

9.1+0.1 

100 mm filter menthol 

$ 

0.6 

0.06 

0.8 

03 

0.8 

0.2 

soft pack 

CV 

3.0 

3.8 

4.4 

8.6 

3.4 

2.8 


Page -17 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 



PM3000762869 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cig 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/clg 

PufT Count 

Newport Lights 
king size filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

9.2±0.2 

0.4 

4.7 

0.84+0.02 

0.04 

5.0 

10.1 ±03 

0.8 

73 

1.1±0.1 

0.1 

11.7 

11.2±03 

0.6 

52 

6.9+0.1 
0.2 

3.2 

Newport Lights 
king size filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

9.0 + 0.2 

0.5 

5.2 

0,82+0.02 

0.04 

5.1 

9.9 ±03 

0.7 

6.6 

l.O±0.1 

0.2 

15.2 

10.9±03 

0.6 

5.9 

7.4 ±0.1 
03 

4.0 

Newport Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
hard pack 

X 

s 

CV 

10.2 ±03 

0.6 

6.1 

0.97+0.03 

0.06 

6.0 

10.8+0.4 

1.0 

8.8 

1.1 ±0.1 

0.1 

11.8 

123 ±03 

0.8 

63 

9.4 ±0.1 
02 

2.4 

Newport Lights 100’s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

9.4 ±0.2 

03 

53 

0.87+0.02 

0.05 

5.7 

9.9±03 

0.7 

73 

1.0 ±0.04 

0.1 

9.8 

113+03 

0.6 

5.6 

93 ±0.1 
03 

2.8 

Now 

king size filter 
hard pack 

X 

s 

CV 

<03 

< 0.05 

< 0.5 


< 03 

6.6 ±0.2 
0.4 

6.4 

Now 

king size filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.0±0.1 

0.1 

14.0 

0.13±0.01 

0.02 

11.7 

2.0+0.1 

0.1 

7.1 

0.1+0.03 

0.1 

65.0 

13 ±0.1 

0.2 

13.0 

6.9 ±0.2 
03 

5.0 

Now 

king shte filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

1.1 ±0.1 

0.2 

15.4 

0.13+0.01 

0.02 

13.1 

2.2+0.1 

0.2 

10.4 

0.1 ±0.01 
0.03 

24.1 

13+0.1 

0.2 

143 

6.9+0.1 

03 

3.9 

Now 100s 

100 mm filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.1 ±0.1 

03 

123 

0.23+0.01 

0.03 

12.7 

3.4±0.2 

03 

14.1 

0,2 ±0.02 
0.03 

203 

2.6±0.1 

03 

11.7 

7.9 ±0.1 
0.2 

3.0 

Now 100s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

2.7 ±0.1 

0.2 

6.6 

0.27±0.01 

0.02 

7.0 

43 ±0.2 

0.4 

8.0 

0.2 ±0.01 

0.03 

11.4 

3.2+0.1 

0.2 

6.1 

7.7±0.1 

0.2 

2.9 


Page -18 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qsvl0001 



PM3000762870 


Tobacco Instltuie Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/cfg 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

IHR/ciR 

Puff Coont 

Old Gold Straights 

X 

26.9±0.4 

1.91 ±0.03 

18.8±0.3 

4.9+0.2 

33.7+03 

8.9±0.1 

king size non-filter 

s 

0.8 

0.07 

0.7 

0.4 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

3.0 

3.9 

3.7 

8.0 

33 

3.1 

Old Gold Filters 

X 

17.5 ±0.4 

1.34 ±0,03 , 

18.2 ±0.4 

4.6 ±03 

23.4 ±0.7 

8.1 ±0.2 

king size filter 

s 

0.8 

0.07 

1.0 

0.7 

1.6 

0.4 

soft pack 

CV 

4.6 

5.0 

53 

163 

6.7 

4.8 

Old Gold Filter 100’s 

X 

19.7+0J 

1.52+0.03 

19.5 ±0.4 

3.4±0.1 

24.6 ±0.4 

9.0+0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.07 

0.8 

03 

0.9 

02 

soft pack 

CV 

3.5 

4.8 

4.2 

8.4 

3.8 

23 

Old Gold Lights 

X 

9.7 ±0.2 

0.87 ±0.02 

112+03 

12+0.1 

11.7 ±03 

6.9±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.04 

0.7 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.9 

4.5 

6.1 

10.9 

5.4 

4.4 

Old Gold Lights 100s 

X 

13.0 ±0.2 

1.02 ±0.02 

16.7 ±03 

1.7+0.1 

15.7±0,3 

9.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

02 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

3.9 

4.0 

43 

9.4 

4.3 

2.9 

Pall Mall 

X 

23.7+0.4 

1.54 ±0.02 

16.1±03 

33±0.1 

28.6 ±03 

9.6 ±0.1 

king size non-filter 

s 

0.9 

0.05 

0.7 

02 

1.1 

0.3 

soft pack 

CV 

3.7 

3.2 

4.4 

7.4 

3.9 

3.0 

Pall Mall 25’s 

X 

23.6 ±0.5 

1.54 ±0.03 

16.2 ±0.4 

3.4±0.1 

28.6 ±0.6 

93 ±0.1 

king size non-filter 

s 

1.1 

0.07 

0.8 

0.3 

1.4 

03 

soft pack 

CV 

4.5 

4.7 

4.9 

9.8 

5.0 

3.1 

Pall Mall 100’s 

X 

16.7+0.4 

1.24 ±0.02 

16.8 ±03 

2.7±0.2 

20.7 ±0.6 

9.6+0.1 

100 mm filter 

s 

0.8 

0.05 

1.0 

0.5 

13 

03 

soft pack 

CV 

4.8 

4.0 

6.1 

17.0 

6.1 

3.0 

Pall Mall Unfiltered Lights 

A 

162±0.9 

1.10 ±0.04 

12.0+IjO 

1.7+02 

19.0 ±1.1 

9 2 ±02 

king size non-filter 

S 

2.0 

0.08 

2.2 

0.4 

2.6 

0.4 

soft pack 

CV 

12.6 

7.6 

18.4 

262 

13.4 

4.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


"Tar” 

mg/clg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

PalT Count 

Pall Mall Light 100’s 

X 

10.4 ±0.2 

0.83 ±0.02 

12.0 ±0.4 

1.0 ±0.04 

123+03 

9.8 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

5.0 

4.8 

6.6 

8.4 

5.1 

3.1 

Pall Mall Light 100’s Low Tar 

X 

133±0.2 

1.06 ±0.02 

12.9+0.3 

2.0 ±0.1 

163 ±0.4 

8.7+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

03 

0.04 

0.7 

03 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

3.9 

5.1 

15.8 

4.9 

2.9 

Pall Mall Red 

X 

13.8+03 

1.02+0.02 

12.9±03 

23±0.2 

17.0 ±0.4 

93+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.7 

0.3 

1.0 

03 

soft pack 

CV 

4.4 

43 

5.5 

15.2 

5.6 

2.8 

Pall Mall Red 

X 

13.6+03 

1.04 ±0.02 

14.0+03 

13±0.1 

16.1 ±0.4 

103 ±0.2 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

03 

0.8 

0.5 

soft pack 

CV 

4.2 

4.7 

43 

13.4 

5.0 

4.7 

Parliament Lights 

X 

9.1±0.2 

0.68+0.01 

9.7+03 

1.1+0.1 

10.9+03 

73+0.1 

king size filter 

s 

03 

0.03 

0.5 

0.1 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

53 

4.0 

5.4 

13.7 

5.8 

3.1 

Parliament Lights 

X 

93±03 

0.70 ±0.02 

10.4±0.4 

1.0±0.1 

11.1 ±03 

8.0+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.8 

0.1 

0.8 

0.3 

soft pack 

CV 

6.4 

5.6 

8.0 

13.8 

6.9 

33 

Parliament Lights 100’s 

X 

12.4 ±0.2 

0.95+0.02 

13.1+0.4 

1.4+0.1 

14.8+03 

10.0+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

4.5 

4.1 

6.5 

8.8 

4.7 

2.6 

Philip Morris 

X 

22.7+0.4 

134+0.02 

133 ±03 

4.1±0.2 

28.1+0.6 

7.8+0.1 

regular size non-filter 

s 

0.9 

0.04 

0.7 

03 

13 

0.3 

soft pack 

CV 

4.1 

2.8 

4.9 

11.1 

4.7 

3.9 

Philip Morris Commander 

X 

27.2+03 

1.65+0.03 

16.3+0.4 

43+0.2 

333 ±0.8 

9.8+03 

king size non-filter 

s 

1.2 

0.07 

0.9 

03 

1.7 

0.4 

soft pack 

CV 

4.4 

4.3 

5.8 

11.7 

5.2 

3.9 
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PM3000762872 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

. mg/dg 

mg/dg 

mg/dg 

mg/cig 

Puff Count 

Philip Morris Blues 

X 

16.9 ±03 

1.1810.02 

16.0103 

43+03 

22.4±0.6 

7.6 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.7 

1.2 

03 

soft pack 

CV 

3.4 

4.0 

3.8 

153 

53 

3.0 

Philip Morris Blues 

X 

15.510.2 

1.1510.02 

15.6+0.4 

23+0.1 

18.9103 

83+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

03 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

3.2 

3.6 

53 

13.4 

4.0 

3.1 

Philip Morris International 

X 

17.8+0.2 

1.20+0.01 

16.7±0.4 

2.4+0.1 

21,4+03 

10.810.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.9 

0.2 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

23 

2.7 

53 

9.8 

3.1 

2.7 

Philip Morris International 

X 

16.8+03 

1.13 + 0.02 

15.510.4 

2.410.1 

20310.4 

10.610.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

03 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.8 

33 

5.6 

11.8 

43 

2.4 

Players 

X 

25.2+03 

1.66+0.04 

16.0103 

3.6+03 

30.5+0.8 

8.5103 

regular size non-filter 

s 

1.2 

0.08 

0.7 

0.5 

1.7 

0.4 

hard pack 

CV 

4.6 

4.9 

4.7 

143 

5.6 

4.4 

Players 

X 

11.6103 

0.81+0,01 

12.1+0.4 

13+0.1 

14.0+03 

8.110.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.8 

03 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

4.0 

3.9 

6.5 

18.6 

5.2 

4.0 

Players 

X 

11.9+03 

0.8110.01 

12.2+0.2 

1.6±0.1 

143+03 

8310.1 

king size filter menthol 

s 

0.5 

0.03 

0.5 

0.2 

0.7 

03 

hard pack 

CV 

4.2 

4.1 

4.1 

11.2 

4.6 

3.8 

Players 100’s 

X 

14.0+03 

0.98+0.01 

12.8+03 

1.710.05 

16,610.2 

9.410.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

CV 

2.9 

33 

5.4 

6.4 

2.9 

2.9 

Players 100’s 

X 

14.4103 

1.0010.02 

13.010.4 

1.8+0.1 

173+0.4 

9310.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

1.0 

03 

1.0 

0.2 

hard pack 

CV 

5.0 

4.6 

73 

123 

5.6 

23 
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PM3000762873 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar* “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/dg 

mg/clg 

. 

mg/dg 

mg/dg 

PnfT Count 

Players Lights 25’s 

X 

10.2±0.2 

0.72 ±0.01 

11.2+03 

1.2 ±0.04 

12.0+03 

8.1 ±0.1 

king size filter 

s 

03 

0.03 

0.6 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

cv 

4.8 

3.9 

53 

83 

4.8 

3.8 

Players Lights 25’s 

X 

10.1 ±0.3 

0.72 ±0.02 

11.0±03 

12+0.1 

12.0 ±03 

8.1+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0 . 0.1 

0.7 

02 

0.8 

02 

soft pack 

CV 

5.6 

4.7 

6.6 

153 

63 

2.5 

Players 25’s Lights 100’s 

X 

11.8 ±0.2 

0.85 ±0.01 

13.8 ±03 

13 ±0.04 

13.9 ±0.2 

102+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

3.8 

3.7 

5.1 

7.6 

3.9 

2.1 

Players 25’s Lights 100’s 

X 

11.4±02 

082+0.01 

13.4±02 

1.2+0.04 

13.4 ±02 

103+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.4 

0.1 

0.5 

02 

soft pack 

CV 

3.8 

33 

33 

8.2 

3.9 

2.0 

Raleigh 

X 

24.0±0.4 

138 ±0.03 

17.0 ±0.4 

3.8 ±0.2 

29.2 ±0.6 

8.4 ±0.1 

king size non-filler 

s 

0.9 

0.06 

08 

03 

13 

02 

soft pack 

CV 

3.8 

4.5 

4.9 

9.0 

43 

2.6 

Raleigh 

X 

15.0±0.2 

0.96+0.02 

14,5 ±0.3 

3.6 ±0.2 

19.6 ±0.3 

73±0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

0.4 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

2.5 

3.6 

5.1 

12.4 

3.8 

32 

Raleigh 100’s 

X 

15.3 ±0.3 

0.99 ±0.02 

16.2 ±03 

2,7±0.1 

18.9 ±0.4 

8.2±0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.05 

0.6 

0,3 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

4.4 

5.0 

3.6 

11.6 

5.0 

3.6 

Raleigh Lights 

X 

11.6±02 

0.86 ±0.01 

13.5±03 

L5±0.1 

13.9 ±0.3 

8.110.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

02 

0.7 

0.3 

soft pack 

CV 

4.5 

3.8 

5.4 

11.6 

5.0 

3.2 

Raleigh Lights 100’s 

X 

112+03 

0.86+0.02 

133+0.4 

12+0.04 

132 ±03 

92±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.1 

0.7 

0.2 

soft pack 

CV 

53 

5.5 

6.5 

7.4 

53 

2.1 
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PM3000762874 



Brand 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 

Per Cigarette Data 

“Tar” “Nicotine” CO 

mg/clg mg/dg mg/dg 

Water 

mg/cfg 

TPM 

mg/dg 

Richland (25) 

X 

16.6±03 

1.16 ±0.03 

15.7+03 

33 ±03 

21.1 ±0.6 

king size filter 

s 

0.7 

0.06 

0.8 

0.7 

1.4 

soft pack 

cv 

43 

4.9 

4.8 

193 

65 

Richland (25) 

X 

16.4 ±03 

1.09+0.02 

16.1+03 

3.9±03 

21.4±0.6 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.6 

0.7 

13 

soft pack 

CV 

4.4 

4.6 

4.0 

173 

62 

Richland (25) 100’s 

X 

17.7 ±0.3 

131±0.02 

17.2 ±0.4 

23±0.1 

213 ±03 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.9 

0.2 

0.8 

soft pack 

CV 

3.2 

3.4 

5.4 

95 

3.6 

Richland (25) 100’s 

X 

162+02 

1.18+0.03 

16.6+03 

23+02 

20.2+0.4 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.06 

0.7 

0.4 

0.9 

soft pack 

CV 

3.4 

53 

4.1 

13.4 

4.6 

Richland Lights (25) 

X 

10.8+0.2 

0.79+0.02 

125+0.2 

13+0.1 

12.9+0.2 

king size filter 

s 

0.4 

0.04 

05 

0.1 

05 

soft pack 

CV 

3.7 

5.3 

43 

9.0 

3.7 

Richland Lights (25) 100’s 

X 

12.4102 

0.92 ±0.02 

14.4+0.4 

13+0.04 

14.6 ±03 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.05 

0.8 

0.1 

0.6 

soft pack 

CV 

4.1 

5.4 

5.7 

6.4 

4.2 

Ritz 100 

X 

11.7±0.2 

0.83+0.02 

13.0 ±0.2 

13±0.1 

13.8±03 

100 mm filter 

s 

03 

0.05 

05 

0.1 

0.7 

hard pack 

CV 

4.6 

6.0 

4.0 

95 

4.9 

Ritz 100 

X 

113 ±0.2 

0.80+0.02 

11.7 ±0.2 

1.1 ±0.03 

13.4 ±02 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.5 

0.1 

05 

bard pack 

CV 

3.4 

43 

4.6 

6.8 

3.6 

Salem 

X 

15.7±03 

0.97+0.02 

18.4+0.4 

3.6+02 

203+05 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.9 

0.4 

1.2 

soft pack 

CV 

4.7 

4.9 

4.7 

12.1 

5.8 



Puff Count 


8.6 ± 0.1 

0.3 

3.9 

73 ±0.1 

0.2 

25 

10.7+0.1 

03 

2,4 

8.7 ±0.1 

0.2 

2.0 

7.7 ±0.1 
03 

4.2 

9,4+0.1 
03 

3.2 

9.4+0.1 

03 

3.0 

9.8+0.1 
0.3 

2.7 

73+0.1 

0.2 

2.8 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

™g/dg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Salem 100’s 

X 

16.6 ±0.2 

1.13±0.02 

17.9+0.4 

2.1±0.1 

19.8 ±03 

9.4+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.9 

0.2 

0.6 

0.3 

soft pack 

cv 

2.6 

3.5 

5.1 

7.4 

3.0 

3.0 

Salem Lights 

X 

9.7+03 

0.70+0.02 

12.5 ±03 

LI ±0.1 

11.5±0.4 

73+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.2 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

5.9 

5.9 

5,6 

18.4 

6.8 

3.7 

Salem Lights 100’s 

X 

10.8 ±0.2 

0.82±0.02 

11.7+0.2 

1.1±0.1 

12,7±0.3 

9.1+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

03 

hard pack 

CV 

43 

4.7 

4.8 

12.1 

5.0 

2.9 

Salem Lights 100’s 

X 

9.3 ±0.2 

0.73+0.02 

11.4±03 

0.9 ±0.03 

10.9+0.2 

93+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.7 

0.1 

03 

0.3 

soft pack 

CV 

4.2 

5.9 

63 

8.4 

4.4 

3.0 

Salem Slim Lights 100’s 

X 

9.1 ±0.2 

0.72 ±0.02 

9.8+0.2 

1.0±0.05 

10.8+0.2 

8.9+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.03 

0.4 

0.1 

03 

03 

hard pack 

CV 

4.7 

4.7 

43 

10.9 

5.0 

3.4 

Salem Ultra Lights 

X 

5.1 ±0.1 

0.42±0.01 

7.7+0.2 

0.5+0.02 

6.0 ±0.1 

7.2+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.3 

0.03 

0.5 

0.04 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

5.1 

6.9 

6.9 

7.5 

4.8 

2.8 

Salem Ultra Lights 100’s 

X 

4.7 ±0.1 

0.43 ±0.02 

7.4 ±0.2 

0.4+0.02 

5.6 ±0.2 

9.8 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.3 

0.04 

0.5 

0.04 

0.4 

0.2 

soft pack 

CV 

6.8 

9.6 

6,7 

9.7 

6.7 

2.4 

Saratoga 120’s 

X 

14.4+03 

1.04+0.02 

143 ±0.4 

1.6+0.1 

17.0 ±0.4 

13.0+0.1 

120 mm filter 

s 

0.6 

0.05 

0.9 

0.1 

0.8 

0.2 

hard pack 

CV 

4.5 

4.9 

63 

7.9 

4.7 

1.9 

Saratoga 120’s 

X 

14.9 ±03 

1.06+0.02 

14.9+03 

1.7+0.1 

17.6 ±03 

13.0 ±0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.6 

0.05 

0.8 

0.2 

0.7 

0.4 

hard pack 

CV 

3.8 

43 

5.2 

93 

4.2 

2.8 
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PM3000762876 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


‘Tar” 

mg/cig 

‘‘Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/rig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

PolT Count 

Satin 

X 

11.0±03 

0.97 ±0.02 

12.7±03 

1.2±0.1 

133 ±03 

9.1 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.06 

0.8 

0.1 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

52 

5.7 

6.0 

9.2 

53 

3.1 

Satin 

X 

113±03 

1.00±0.02 

132±0.4 

13+0.1 

13.6 ±0.4 

9.2±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.9 

0.2 

0.9 

03 

soft pack 

CV 

5.8 

5.2 

6.6 

13.0 

63 

3.6 

Silva Thins Filters 

X 

103 ±0.2 

0.87 ±0.02 

11.1±0.2 

1.0 ±0.1 

122±03 

9.2±0.1 

100 min filter 

s 

03 

0.04 

0.4 

0.1 

0.6 

03 

hard pack 

CV 

43 

43 

33 

12.9 

5.0 

2.9 

Silva Thins Menthol 

X 

11.3+02 

0.97±0.02 

11.4 ±03 

1.2±0.05 

133 ±03 

93±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.6 

0.1 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

3.9 

4.2 

53 

9.0 

4.2 

23 

Silva Thins 

X 

11.6±0.2 

0.94 ±0.02 

10.2 ±03 

1.4 ±0.1 

13.9 ±03 

93 ±0.1 

100 mm filter 

s 

03 

0.04 

0.6 

02 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

43 

4.7 

5.9 

143 

53 

3.2 

Silva Thins Menthol 

X 

12.1+0.2 

1.01 ±0.02 

10.4+03 

13±0.1 

143+03 

9.4 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

03 

0.04 

0.6 

02 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

3.8 

5.6 

10.8 

4.2 

3.2 

Spring 100’s 

X 

19.4 ±0.2 

136 ±0.02 

183 ±03 

33±0.1 

24.2+03 

92 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

03 

0.05 

0.8 

0.3 

0.7 

03 

soft pack 

CV 

2.4 

3 2 

4.1 

8.4 

3,0 

2.7 

Tall 120s 

X 

19.9 ±0.4 

1.64 ±0.04 

20.7+0.6 

2.2 ±0.1 

23.7±03 

15.1 ±0.2 

120 mm filter 

s 

0.9 

0.09 

1.4 

0.2 

1.1 

03 

soft pack 

CV 

43 

5.4 

6.6 

8,9 

4.7 

3.6 

Tall 120s 

X 

17.8 ±0.4 

!.54±0.03 

17.6 ±0.6 

1.9 ±0.1 

21.2±05 

15.1 ±0.2 

120 mm filter menthol 

s 

0.9 

0.08 

1.4 

0.2 

1.1 

0.4 

soft pack 

CV 

5.0 

4.9 

7.8 

82 

5.0 

2.4 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 
mg/cig 

“Nicotine” 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

Tareyton 
king size filter 
soft pack 

X 

5 

cv 

13.8 ±03 

0.7 

5.0 

0.95 ±0.02 
0.04 

4.3 

153+03 

0.7 

4.7 

3.4 ±0.2 

0.4 

12.6 

18.1+03 

1.1 

5.9 

83 + 0.1 
02 

2.9 

Tareyton 100’s 

100 mm filter 
soft pack 

X 

s 

cv 

13.5+03 

0.6 

4.2 

0.97±0.02 

0.04 

3.9 

162 ±0.4 

0.9 

5.5 

23+0.2 

0.4 

15.9 

16.8+0.4 

0.9 

5.2 

93 ±0.1 
03 

3.4 

Tareyton Lights 
king size filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.1 ±0.2 

03 

9.5 

0.42 ±0.02 
0.04 

10.4 

5.7±03 

0,6 

10.4 

03 ±0.03 

0.1 

15.9 

6.0±03 

0.6 

9.8 

6.9±0.1 

0.2 

3.2 

Tareyton Long Lights 

100 mm filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

8.6 ±0.2 

0.5 

63 

0.71+0.02 

0.05 

6.4 

9.2 ±03 

0.6 

6.8 

0.8+0,04 

0.1 

10.9 

10.2+03 

0.7 

63 

9.8 ±0.1 
0.3 

2.9 

Triumph 
king size filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

3.6±0.1 

03 

8.7 

037+0.02 

0.03 

9.2 

43 ±02 

0.5 

123 

0.4+0.02 

0.05 

12.8 

4.4±02 

0.4 

8.9 

72+0.1 

03 

4.6 

Triumph 

king size filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

3.5 ±0.2 

0.5 

13.5 

037+0.02 

0.04 

12.2 

4.3 ±03 

0.6 

13.8 

0.4+0.02 

0.05 

123 

43+0.2 

0.6 

13.0 

7.1±0.1 

0.2 

33 

Triumph 100s 

100 mm filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.1 ±0.2 

0.4 

8.1 

0.50+0.01 

0.03 

6.5 

6,7±0.2 

0.6 

82 

03+0.02 

0.05 

9.2 

6.1+0.2 

03 

7.7 

8.6 ±0.2 
0.4 

4.4 

Triumph 100s 

100 mm filter menthol 
soft pack 

X 

s 

CV 

5.7+0.2 

0.5 

8.7 

0.55+0.02 

0.04 

6.8 

73+0.4 

0.8 

10.4 

0.6+0.03 

0.1 

123 

6,8 ±0.3 

0.6 

8.4 

8.6±0.1 

03 

3.7 

True 

king size filter 
soft pack 

X 

s 

CV 

4.8 ±0.2 

0.5 

93 

0.47+0.02 

0.04 

8.8 

5.8 ±02 

0.5 

92 

03+0.03 

0.1 

14.7 

5.8+03 

0.6 

9.8 

82+0.1 

02 

2.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

mg/dg 

“Nicotine” 

mg/clg 

CO 

mg/dg 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/dg 

PufF Count 

True 

X 

4.7 ±0.3 

0.46±0.03 

5.8±03 

03 ±0.04 

5.7+0.4 

8.2+0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.06 

0.7 

0.1 

0.8 

0.3 

soft pack 

cv 

14.9 

12.2 

12.9 

15.0 

14.4 

33 

True 100’s 

X 

7.1+03 

0.67 ±0,03 

7.4 ±0.4 

07+0.04 

8.4 ±0.4 

97+0.1 

100 mm filter 

s 

0.7 

0.06 

0.8 

0.1 

0.9 

03 

soft pack 

cv 

10.6 

9.4 

10.8 

12.9 

10.5 

3.0 

True 100’s 

X 

7.2 ±0.4 

0.68 ±0.03 

73±0.4 

0.8 ±0.1 

8.7±0.4 

9.5±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.8 

0.06 

1.0 

0.1 

1.0 

03 

soft pack 

cv 

113 

8.8 

13.2 

15.0 

113 

3.4 

Vantage 

X 

10.6 ±03 

0.72+0.02 

13.6±0.4 

1.4 ±0.1 

12.7 ±0.4 

7.4+0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

0.2 

0.9 

03 

soft pack 

cv 

6.2 

6.6 

6.0 

12.5 

6.7 

33 

Vantage 

X 

103±03 

0.69 ±0.02 

12.8+0.4 

1.2 ±0.1 

12.2+0.4 

8.0 ±0.1 

king size filter menthol 

s 

0.7 

0.03 

1.0 

03 

0.9 

03 

soft pack 

cv 

7.1 

4.9 

7.7 

13.0 

7.4 

33 

Vantage 100s 

X 

83+0.1 

0.62+0.01 

123±03 

0.9 ±0.02 

103+0.2 

9.0 ±0.1 

100 mm filter 

s 

03 

0,02 

03 

0.05 

0.4 

03 

soft pack 

CV 

33 

3.4 

4.1 

5.8 

33 

2.8 

Vantage Menthol 100s 

X 

8.4±0.1 

0.61 ±0.02 

12.5+0.3 

0.9 ±0.1 

9.9+0.1 

9.2±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.2 

0.04 

0.6 

0.1 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

2.9 

6.4 

4.7 

14.2 

33 

23 

Vantage Ultra Lights 

X 

5.3 ±0.2 

0.44 ±0.01 

7.7 ±0.4 

03 ±0.02 

6.2 ±0.2 

7.2+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.9 

0.1 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

7.8 

7.2 

11.2 

10.9 

7.8 

3.2 

Vantage Ultra Lights 100s 

X 

5.6+0.1 

0.47 ±0.02 

9.2±03 

03+0.02 

6.6 ±0.2 

8.9+0.2 

100 mm Filter 

s 

0.3 

0.03 

0.7 

0.04 

0.4 

0.4 

soft pack 

CV 

5.7 

7.2 

8.0 

7.7 

57 

4.9 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/dg 

mg/cig 

m B /cig 

mg/cig 

mg/cig 

Poff Count 

Viceroy 

X 

15.1 ±03 

0.96+0.02 

14.7+03 

3.6 + 03 

19.7 ±03 

7.4+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.05 

0.6 

0.6 

1.2 

0.2 

soft pack 

cv 

4.1 

53 

4.0 

16.4 

6.0 

2.8 

Viceroy Super Long 100’s 

X 

15.8+0.4 

1.14±0.02 

15.1+0.4 

2.4+02 

19.4+0.6 

9.0±0.1 

100 ram filter 

s 

0.8 

0.05 

0.9 

0.4 

13 

02 

soft pack 

cv 

5.3 

4.1 

62 

18.1 

6.6 

2.3 

Viceroy Lights 

X 

11.5+03 

0.86 ±0.02 

13.4+0.4 

13+0.1 

13.8 ±0.4 

8.1+0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

03 

1,0 

0.3 

soft pack 

CV 

5.8 

5.6 

62 

20.9 

7.1 

3.6 

Viceroy Lights 100’s 

X 

11.8 ±02 

0.91 ±0.02 

14.0 ±0.4 

12 ±0.03 

13.9 ±02 

9.1+0.1 

100 ram filter 

s 

0.5 

0.04 

0.9 

0.1 

0.6 

03 

soft pack 

CV 

4.0 

4.1 

6.6 

5.9 

4.0 

3.2 

Virginia Slims 

X 

15.4+02 

1.06+0.01 

14.1±0.2 

2.2 ±0.1 

18.6+03 

9.9 ±0.1 

100 mm filter 

s 

03 

0.03 

03 

0.2 

0.6 

0.3 

soft pack 

cv 

3.0 

3.1 

3.8 

8.8 

33 

2.6 

Virginia Slims 

X 

15.4 ±03 

1.07 ±0.02 

133 ±0.4 

2,3 ±0.1 

18.7 ±0.4 

9.8 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.7 

0.05 

0.8 

03 

1.0 

0.2 

soft pack 

cv 

43 

4.7 

58 

14.7 

5.1 

2.4 

Virginia Slims Lights 

X 

8.8+02 

0.68 ±0.02 

9.5+03 

0.9+0.1 

10.5±0.2 

9.6+02 

100 mm filter 

s 

03 

0.03 

0.7 

0.1 

03 

0.4 

hard pack 

cv 

5.2 

5.1 

6.8 

14.0 

5.0 

4.1 

Virginia Slims Lights 

X 

8.6 ±02 

0.68+0.02 

9.2+02 

0.9 ±0.03 

10.1 ±0.2 

9.6 ±0.1 

100 mm filter menthol 

s 

0.4 

0.04 

0.5 

0.1 

0.5 

03 

hard pack 

cv 

5.0 

6.2 

52 

7.8 

5.0 

32 

Virginia Slims Lights 120’s 

X 

143+03 

1.02+0.03 

14.7+03 

1.6 ±0.1 

16.9±0.4 

12.8+0.2 

120 mm filter 

s 

0.8 

0.06 

1.1 

0.2 

1.0 

0.4 

hard pack 

cv 

5.4 

5.6 

7.4 

122 

5.9 

3.0 
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• • • 


Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


“Tar” “Nicotine” CO Water TPM 


Brand 


mg/cig 

mg/clg 

mg/dg 

mg/dg 

mg/cig 

Puff Count 

Virginia Slims Lights 120’s 

X 

14.6 ±0.5 

1.05±0.02 

143±03 

1.7 ±0.1 

173 ±0.6 

13.0+0.2 

120 mm filter menthol 

s 

1.0 

0.04 

1.2 

03 

13 

0.4 

hard pack 

CV 

7.1 

4.1 

8.2 

15.1 

7.6 

2.8 

Virginia Slims Ultra Lights 

X 

5.9 ±0.1 

0.49 ±0.01 

6.8 ±0.2 

0.610.02 

6.9 ±0.1 

8.8+0.1 

100 mm filter 

s 

0.3 

0.02 

0.4 

0.04 

03 

03 

hard pack 

CV 

4.3 

4.8 

63 

7.9 

43 

33 

Virginia Slims Ultra Lights 

X 

6.3 ±0.1 

0.52 ±0.01 

13 ±02 

0.610.02 

7.4+0.1 

83+0.1 

100 mm filter menthol 

s 

03 

0.03 

0.4 

0.04 

03 

0.2 

hard pack 

CV 

4.2 

6.4 

5.7 

6.9 

43 

23 

Winston 

X 

16.4+0.2 

1.03+0.01 

16.4±0.3 

3.610.1 

21.1+03 

8.1+0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.3 

0.7 

0J2 

hard pack 

CV 

2.8 

3.2 

4,1 

9.1 

3.3 

2.6 

Winston 

X 

16.8+0.3 

1.09 ±0.02 

15.910.2 

33 ±0.2 

21.2+03 

8.8+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.6 

03 

1.0 

0.2 

soft pack 

CV 

3.7 

3 3 

3.5 

14.1 

4.8 

2.1 

Winston 100’s 

X 

17,2±0.3 

1.07+0.02 

17.5+0.3 

2.4 ±0.1 

20.7±0.4 

10.1+0.1 

100 mm filter 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.2 

0.8 

03 

soft pack 

CV 

3.7 

4.0 

3.8 

9.7 

4.1 

2.7 

Winston Lights 

X 

10.0 ±0.2 

0.63 ±0.01 

11.9 ±03 

1.2±0.1 

11.8+03 

7.6 ±0.1 

king size filter 

s 

0.5 

0.03 

0.7 

0.1 

0.6 

0.2 

hard pack 

CV 

4.9 

5.2 

5.9 

10.8 

5.4 

3 2 

Winston Lights 

X 

10.9 ±02 

0.75 ±0.01 

133+0.4 

1.3±0.04 

12.9±0.2 

7.9+0.1 

king size filter 

s 

0.4 

0.03 

0.8 

0.1 

03 

0.2 

soft pack 

CV 

3.7 

3.7 

5.8 

7.8 

3.9 

2.7 

Winston Lights 100’s 

X 

9.6 ±0.2 

0.67+0.01 

11.1103 

1.0+0.04 

113+0.2 

9.6 ±0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.02 

0.7 

0.1 

03 

03 

hard pack 

CV 

4.5 

3.7 

6.4 

8.0 

4.7 

3.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 30 
Per Cigarette Data 


Brand 


“Tar” 

“Nicotine” 

__ mg/eig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

rng/cig 

Puff Count 

Winston Lights 100’s 

X 

11.2+0.2 

0.79+0.01 

13.0±03 

1.2+0,04 

13.2+0.2 

93+0.1 

100 mm filter 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.1 

03 

02 

soft pack 

cv 

3.5 

3.2 

53 

6.8 

33 

2.6 

Winston Ultra Lights 

X 

5.1 ±0.1 

0.43±0.01 

7.8 ±0.2 

0.4 ±0.02 

6.0+0.1 

7.0 ±0.1 

king size filter 

s 

0.3 

0.02 

0.6 

0.04 

0.3 

02 

soft pack 

CV 

5.3 

5.8 

7.1 

8.6 

5.3 

3.1 

Winston Ultra Lights 100’s 

X 

5.1+0.1 

0.45 ±0.01 

8.6 ±0.2 

03+0.02 

6.0+0.1 

8.9+0.1 

100 mm filter 

s 

03 

0.03 

03 

0.05 

0.3 

03 

soft pack 

cv 

5.4 

6.0 

5.8 

10.2 

5.2 

3.3 

Craven "A" 

X 

153+03 

1.13+0.02 

15.7+0.3 

3.4 ±0.2 

20.0+0.4 

9.2+0.1 

king size filter 

s 

0.6 

0.04 

0.7 

0.4 

0.9 

02 

hard pack 

cv 

3.6 

3.8 

4.8 

12.2 

4.6 

2.1 

Craven "A" 

X 

16.0±0.4 

1.11+0.03 

12.8 ±0.3 

2.4+03 

19.4+0.7 

9.2+0.2 

regular size filter 

s 

0.9 

0.06 

0.7 

0.6 

13 

05 

hard pack 

cv 

5.6 

5.4 

5.7 

23.8 

7.5 

5.2 

Dnnhill International 

X 

r- 

14.8+0.2 

1 l! 

1.38 ±6.03 

'. ■' 

17.3+0.4 

1.9+0.2 

K1 

18.1+0.4 

. • ,1 
* i 

103+0.1 

100 mm filter 

s 

0.5 

0.06 

0.9 

0.4 

0.9 

03 

hard pack 

CV 

3.7 

| - 

4 - 2 , 7 w 

5.1 , - 

L9.9 . 

5.0 

3 - 2 :'f 

Dunhill Menthol 

X 

14.5+0.2 

1.23+0.02 

17.1 ±0.3 

1.7+0.1 

' Y 

173+0.3 

10.3+01 

100 mm filter menthol 

s 

0.5 

0.04 

0.8 

0.2 

0.7 

02 

hard pack 

CV 

3.4 

..... 

2.9 , 

43 ■ 

11.7 . 

3.9 

1.7 . „ 

Dunhill International 

X 

9.3±0:2 

0.79 ±0.01 

10.8+0.3 

1 t 

0.9+0.1 

11.1+03 

93 ±0.1 

Superior Mild 100 mm filter 

s 

03 

0.03 

0.7 

0.2 

0.6 

02 

hard pack 

CV 

4.9 

4.0 

63 

19.0 

5.7 

2.2 

Rothmans 

X 

18.6+03 

1.27+0.03 

20.4+0.3 

4.4+03 

243+0.6 

9.8+0.1 

king size filter 

s 

0.7 

0.06 

0.7 

0.8 

1.4 

02 

hard pack 

CV 

3.9 

4.6 

3.6 

173 

5.9 

2.3 
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Brand 


Rothmans Special Mild 
king size filter 
hard pack 

St. Moritz Filter 100s 
100 mm filter 
soft pack 

St. Moritz Menthol Filter 
100 mm filter menthol 
soft pack 
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Market Sample 30 
Per Cigarette Data 



“Tar” 

mg/ctg 

“Nicotine” 

.mg/rig 

CO 

mg/cig 

Water 

mg/cig 

TPM 

mg/cig 

Puff Count 

X 

13.8 ±0.2 

1.01+0.02 

15.6+0.3 

2.6+0.2 

17.5+0.3 

8.8+0.1 

s 

0.4 

0.03 

0.7 

0.4 

0.8 

0.2 

CV 

12 A * 

3.4 k . 

4.5 t , 

16.5 _ 

{'i 

4 - 4 . 2 

J> 

2.2 

l 

t V 

X 

14.8+0.3 

1.10+0.02 

14.8 ±03 

2.3 ±0.2 

18.2+0.5 

8.7+0.1 

s 

0.7 

0.05 

0.7 

0,4 

1.0 

0.3 

CV 

46 ft* 

4.2 

i)yi■■ 

4.6 

lO-'f 

15.7 . 

J 'i 

5.8 r 

31 " / 

y i 

X 

15.1+0.2 

1.04+0.02 

15.5 ±0.3 

23+0.1 

18.4±0.3 

8.7+0.1 

s 

0.4 

0.05 

0.7 

0.3 

0.6 

0.2 

CV 

2.7 

4.8 

4.4 

11.3 

3.5 

2.4 

X 

1^1+0.03 \ 

1.08±0.002 

12.1 ±0.03 

1.7±0.01 

16.3 ±0.04 

83+0.02 

S : 

0.05 

0.05 

0.06 

0.2 

0.7 

03 

CV 1 

3.9 / 

/ 

4.3 

4.9 

11.3 

4.4 

3.7 
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